Мы храним тебя, Россия! 


ПОНЕДЕЛЬНИК 


Военные медики тамугде труднее всего 


Специалисты Минобороны России продолжают оказывать помощь врачам Хакасии в лечении местных жителей, 


заболевших СО\МО-19 


Антон АЛЕКСЕЕВ х* 


Министром обороны Российской Фе- 
дерации генералом армии Сергеем 
Шойгу по обращению главы Респу- 
блики Хакасия Валентина Конова- 
„лова принято решение о направлении 
в регион мобильного госпиталя на 
100 койко-мест соединения Цент- 
`рального военного округа из Челябин- 
ской области для оказания помощи 
в лечении заболевших коронавирусной 
инфекцией. На сегодняшний день во- 
еиные медики приступили к развёр- 
тыванию приёмного отделения. Кро- 
меэтого, первые пациенты готовят- 
ся к выписке из лечебных учреждений 
‘республики, где с недавнего времени 
военные врачи оказывают помощь 
в борьбе с СОИЛ-19 гражданским 
специалистам. 


Специалисты мобильного го- 
спиталя ЦВО совершили марш ав- 
томобильным транспортом из сто- 
лицы Республики Хакасия Абакана 
в город Черногорск, где приступили 
к развёртыванию приёмного отделе- 
ния на базе Черногорского социаль- 
но-оздоровительного центра имени 
А.И. Лебеля. В ближайшее время 
планируется провести совместное 
совещание с гражданскими специ- 
алистами республики, на котором 
будет определён порядок и объём ра- 
боты военных медиков. В составе го- 
спиталя — 67 военных врачей и млад- 
ших медицинских специалистов. 

Ранее два самолёта Ил-76 во- 
енно-транспортной авиации доста- 
вили личный состав и медицинское 
оборудование мобильного госпита- 
ля в Абакан с военного аэродрома 
Шагол Челябинской области. 

— В госпитале представлены 
отделения анестезиологии и реа- 
нимации, а также приёмное, ин- 
фекционное отделения, — сообщил 
заместитель начальника медицин- 
ской службы ЦВО подполковник 
медицинской службы Дмитрий 
Перминов. — Мобильный госпи- 
таль оснащён самым современным 
медицинским оборудованием: ап- 
паратами искусственной вентиля- 
ции лёгких, рентгенографическими 
аппаратами, анализаторами крови 
и другими медицинскими прибора- 
ми, необходимыми для лечения са- 
мого широкого спектра патологий. 


Военные 
железнодорожники 
вновь на БАМе 
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Напомним, что в Хакасии так- 
же уже работает сводный медицин- 
ский отряд ЦВО, который оказыва- 
ст помощь гражданским коллегам 
в лечении пациентов с коронави- 
русом. На сегодняшний день из 
перепрофилированных лечебных 
заведений республики, в которых 
совместно с гражданскими специ- 
алистами работают военные вра- 
чи, готовятся к выписке первые 
50 пациентов, вылечившихся от 
СОУ-19. 

— В основном к нам посту- 
пают люди пожилого возрас- 
та, после 50, у которых имеют- 
ся сопутствующие заболевания: 
сердечно-сосудистой — системы, 
почечной системы, сахарный диа^ 
бет. Соответственно, возникает 


В городе на Неве 
растят будущих 
специалистов 
Т-сферы 
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«Железные люди» 
из ЦСКА стали 
чеспионами 
планеты 
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ПОСТАВКИ СОВРЕМЕННОЙ 
ТЕХНИКИ В СУХОПУТНЫЕ 
ВОЙСКА 


До конца текущего года в воин- 
ские части и соединения Сухопутных 
войск спланировано к поступлению 
более 800 синиц бронетанковой 
техники. В рамках исполнения го- 
сударственного оборонного заказа 
предприятия  оборонно-промыш- 
ленного комплекса передадут Мин- 
обороны России современные и 
модернизированные образцы бро- 
нетанковой техники, успешно за- 
рекомендовавшие себя при эксплу- 
атации в различных климатических 
зонах. В войска поступят более 
90 современных танков Т-72Б3 
и Т-72Б3М, порядка 80 единиц 
Т-8ОБВМ с газотурбинной силовой 
установкой, партия танков Т-90М 
«Прорыв». Кроме того, в воинские 
части и соединения поставят более 
120 боевых машин пехоты БМП-3, 
модернизированных БМП-2 с бое- 
вым отделением «Бережок», а также 
порядка 300 бронетранспортёров 
БТР-82А и БТР-82АМ. 


ТРИ ЦЕНТРА «АВАНГАРД» 
ОТКРЫЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЦВО 


Три учебно-методических цен- 
тра «Авангард» открылись на тер- 
ритории Центрального военного 
округа в Пензенской, Ульяновской 
и Новосибирской областях в июне. 
Центры представлены экспози- 
циями исторических и современ- 
ных образцов вооружения. Также 
они оборудованы спортивными 
площадками, информационными 
стендами и различной учебно-ма- 
териальной базой для обучения и 
воспитания молодёжи. Техническое 


ФОТОТАСС 


вопрос о корректировке лече- 
ния. Лично я работаю с прибли- 
зительно 30 больными, провожу 
консультации, — поделилась врач- 
инфекционист ЦВО старший лей- 
тенант медицинской службы Ха- 
релмаа Борбак. 

В результате взаимодействия 
военных медиков и врачей мини- 
стерства здравоохранения Респу- 
блики Хакасия за короткий про- 
межуток времени был разработан 
единый подход в лечении корона- 
вирусной инфекции у пациентов, 
поступающих в специализирован- 
ные лечебные заведения. 


сегодняшний день на лечении на- 
ходятся более 300 пациентов. 

Военнослужащие — оказывают 
профильную медицинскую по- 
мощь в Черногорской межрайоной 
больнице, два врача инфекцио- 
ниста работают в Черногорском 
родильном доме и Республикан- 
ской клинической больнице имени 
Н.М. Одёжкина, ещё два военных 
медика — совместно с граждан- 
скими коллегами в госпитале на 80 
коек, развёрнутом на базе Черно- 
горского социально-оздоровитель- 
ного центра имени А.И. Лебедя. 

— Функционал этого госпита- 


рассказала дежурный врач ковид- 
ного отделения госпиталя на базе 
Черногорского социально-оздоро- 
вительного центра имени А.И. Ле- 
‘бедя Анна Сухих. 

Военные специалисты — за- 
действованы на самых тяжёлых 
участках работы: в отделениях 
с наибольшей концентрацией за- 
болевших с тяжёлыми формами 
коронавирусной инфекции. В ходе 
совместной работы военнослужа- 
щие делятся накопленным опытом 
в ходе оказания помощи в лечении 
больных в мобильных госпиталях, 


Всего в больницах Хакасии, л 

в которых работают специалисты 
медицинского 

Центрального военного округа, на 


отряда 


— оказание помощи пациентам 
лёгкой и средней тяжести заболе- 
вания. Мы ведём приём больных 
совместно с военными врачами, — 


которые были развёрнуты в Крас- 
ноярском крае, республиках Ха- 
касия и Тыва, а также перенимают 


методики, применяемые граждан: 
скими коллегами. в ни 2 ст 


Безукоризненностьиеткостьзответственность 


Морская авиация Военно-Морского Флота России отметила свою 105-ю годовщину 


`, 
к 


Андрей ГАВРИЛЕНКО * 


Летчики и моряки — представители, пожа- 
луй, самых романтичных профессий. А мор- 
ские лётчики — романтики вдвойне. В по- 
следнее время флотским авиаторам России 
доводилось выполнять различные задачи, и 
неизменно их действия получали самые вы- 
сокие оценки. Впрочем, безукоризненность, 
чёткость, высокая ответственность особен- 
но характерны для морских авиаторов. Так 
было всегда. И нынешнее поколение тех, кто 
сегодня служит во флотской авиации, оста- 
@тся верным традициям, заложенным пред- 
шественниками. О том, с каким настроением 
флотские авиаторы отметили свой праздник, 
0 славной истории и перспективах развития 
морской авиации ВМФ России нам рассказал 
её начальник полковник Андрей ПАХОМОВ. 


— Морская авиация ВМФ России от- 
метила уже 105-ю годовщину. А ведь во 
многом её история — это история первен- 
ства... 


— Вы совершенно правы. Первый Герой 
Советского Союза — морской лётчик Ана- 
толий Васильевич Ляпидевский, первые 
бомбардировки Берлина — минно-торпед- 
ным полком авиации Балтийского флота 
в суровом и трагичном августе 1941-го, 
первый космонавт планеты Земля — мор- 
ской лётчик Юрий Алексеевич Гагарин. 
Сотни тысяч славных имён морских лёт- 
чиков, в напряжённых полётах над моря- 
ми и океанами хранивших мирное небо 
над Родиной. Это всё славная более чем 
вековая история морской авиации. 

Как известно, зарождение авиации 
в России стало возможным благодаря 
инициативе военных моряков. Именно 
моряки первыми усмотрели в летатель- 
ных аппаратах важное средство повыше- 
ния мощи военного флота и приложили 
немало усилий и средств для подготовки 
авиационных кадров, приобретения са- 


молётов и организации отечественного, 
самолётостроения. ЕЕ 


оснащение филиалов «Авангарда» 
позволяет на их базе проводить во- 
енно-патриотические сборы для ре- 
бят допризывного возраста, а также 
различные культурно-массовые, 
просветительские и спортивные ме- 
роприятия патриотической направ- 
ленности. Всего на территории ЦВО 
полноценно работает более 15 фили- 
алов учебно-методических центров 
«Авангард» в различных субъектах 
округа. Открытие новых центров 
позволило увеличить возможности 
обучения до 35 тысяч детей в год. 


АВИАЦИЯ ВКС ЗАВЕРШИЛА 
ПОДГОТОВКУ К МАКС-2021 


Авиационные экипажи пило- 
тажных групп Воздушно-косми- 
ческих сил завершили подготовку 
к Международному авиационно- 
космическому салону МАКС-2021, 
который откроется 20 июля в го” 
роде Жуковском Московской об- 
ласти. Авиационные группы выс- 
шего пилотажа «Русские витязи» 
и «Стрижи» провели заключи- 
тельные тренировочные полёты, 
в ходе которых отработали свои 
обновлённые программы в составе 
шести экипажей, а также выпол- 
нили комплекс фигур высшего пи- 
лотажа в совместном построении 
«кубинский бриллиант». Лётчики 
исполнили множество перестрое- 
ний в воздухе в такие фигуры, как 
«пирамида», «конверт», «стрела», 
«КОПЬЁ», «звезда». Помимо это- 
го, завершили свою подготовку и 
перебазировались в подмосковную 
Кубинку авиационные группы «Со- 
колы России» и «Беркуты». В ходе 
авиасалона МАКС-2021 «Беркуты» 
будут выполнять фигуры высше- 
го пилотажа на четырёх ударных 
вертолётах Ми-28Н. «Соколы Рос- 
сии» продемонстрируют элементы 
ближнего манёвренного воздуш- 
ного боя, покажут наступательные 
и оборонительные действия эки- 
пажей истребительной авиации на 
самолётах Су-35С. 


Владимир ПУТИН+ 


Отмаскировки 


Тульские пряники 


для сирийских детей 


до обеззараживания 


Подразделения РХБ защиты РВСН в полной 
мере обеспечивают боевую готовность 
воинских частей и соединений РВСН 

Роман БИРЮЛИН х 


Гуманитарная помощь, собранная по 
поручению губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина, будет доставлена в Сирию 
самолётами военно-транспортной авиации 
ВКС России 


Мария ТОМИЛЕНКО х 


поллартнёрски работать 
совсеми нашими 
соседями и друзьями 


Современная Россия признала сегодняшние 
геополитические реалии и очень рассчитывает 
на то, что её озабоченности будут восприняты 
всерьёз 


Параллельно с переоснащением соединений Ракетных войск стратегического 
назначения на самые современные образцы вооружения стратегические ракет- 
чики продолжают получать новейшую технику войск РХБ защиты. Она позво- 
ляет обеспечивать качественное решение задач, стоящих перед РВСН даже в 
условиях радиоактивного, химического и биологического заражения. Также борь- 
ба с новой коронавирусной инфекцией раскрыла и мирный потенциал специали- 
тов РХЬЗ. Они регулярно дезинфицируют территории военных городков, объек- 
ты оборонно-промышленного комплекса, сборные пункты субъектов Российской 
Федерации в период призывных кампаний и так далее. Об этом и многом другом 
рассказывает начальник службы радиационной, химической и биологической за- 
щиты РВСН полковник Александр ФАДЕЕВ. Ы 


Предприятия 1ульской области собрали и отправили в Сирию в качестве гу- 
‚манитарной помощи около 15 тонн продовольственных товаров и средств 
гигиены. Груз для дальнейшей перевозки доставили в Москву на автотран- 
спорте, сообщила пресс-служба областного правительства. Затем само- 
лёт военно-транспортной авиации ВКС России перевезёт его в Сирию. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин, находясь 13 июля в Санкт- 
"Петербурге, ответил на вопросы о статье «Об историческом единстве русских. 
иукраинцев». Публикуем ответы главы государства. ъ тесен 


«16 июля в Сирийскую Арабскую Республику из Тулы направили гу. 
манитарную помощь, переданную предприятиями региона. > ЕЕ 


ел ПУЛЬС ДНЯ 


эх КРАСНАЯ ЗВВАА 
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Военные медики тамзгде труднее всего 
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— С приездом военных вра- 
чей появился рядом человек, 
с которым можно проконсульти- 
роваться о лечении. Ведь борьба 
с коронавирусом — это инди- 
видуальный подход к каждому 
больному, — поделилась началь- 
ник инфекционного отделения 
Любовь Новосельская. — Нам 
очень помогает то, что рядом 
плечо знающего человека, име- 
ющего опыт в лечении больных 
коронавирусом. 

Военные инфекционисты 
и врачи общей практики ведут 
особое наблюдение за пациен- 
тами, которые находятся в тя- 
жёлом состоянии и средней 
степени тяжести. В отделениях 
интенсивной терапии дежурят 
военные реаниматологи. В кру- 
глосуточном режиме военные 
специалисты проводят монито- 
ринг состояния здоровья паци- 
ентов, что позволяет оперативно 
корректировать лечение, сво- 
евременно оказывать помощь 
и выписывать вылечившихся. 

— Задачи у военных врачей, 
как иу нас: сохранить и улуч- 
шить здоровье больного, его 
выздоровление. Это поддержа- 
ние жизненно важных функций, 
симптоматическая терапия и ре- 


спираторная поддержка, — со- 
общил заведующий отделением 
анестезиологии и реанимации 
Александр Эрбис. 

Военные врачи оказали по- 
мощь в лечении более 200 паци- 
ентам с тяжёлыми и средними 
формами течения коронавиру- 


ТОРЖЕСТВЕННО 


са, находящимся в четырёх пе- 
репрофилированных лечебных 
учреждениях Хакасии. Всего 
в больницах, в которых работают 
специалисты сводного медицин- 
ского отряда, на сегодняшний 
день на лечении находятся более 
300 пациентов. 


Сводный медицинский отряд. 
направлен в республику в соот- 
ветствии с решением министра 
обороны России генерала ар- 
мии Сергея Шойгу и указанием 
командующего войсками ЦВО 
генерал-полковника Александра 
Лапина. 


Парадным строем по заданному курсу 


Первая сводная тренировка для кораблей и самолётов Главного военно-морского парада прошла 
в Санкт-Петербурге и Кронштадте 


Андрей ГАВРИЛЕНКО х 


В ходе тренировки отрабатыва- 
лись элементы движения кораблей 
с заданной скоростью по заданно- 
му курсу прохождения парадного 
строя в акватории Невы и в фар- 
ватере Кронштадтского рейда. 
В небе над городом лётчики от- 
‘работали удержание высоты, ин- 
‘тервалов и дистанций между воз- 
душными судами различных типов, 
выход в заданные пункты в опреде- 
лённое время. 


Экипажи морской авиации 
осуществили вылеты с опера- 
тивных аэродромов, дислоци- 


ПРЕВЕНТИВНО 


рованных на территории Санкт- 
Петербурга, Ленинградской, 
Тверской, Новгородской, Воло- 
годской областей и Республики 
Карелия. 

В тренировке приняли уча- 
стие самолёты Миг-31, Су-24М, 
Су-25, Су-30СМ, Су-33, МигГ- 
29К, Су-27, самолёты-амфи- 
бии Бе-200 и Бе-12, самолёты 
Ту-142МК, Ан-140, транспорт- 
ные самолёты Ан-72, Ту-154, 
Ту-134, Ан-26, противолодочный 
Ил-38, а также вертолёты Ми-8, 
Ка-27, Ка-52К, Ка-29, Ка-31. 

В связи с проведением трени- 
ровки для кораблей на реке Неве 
были разведены мосты. В трени- 


ровке парада участвовали суда 
различных классов, среди ко- 
торых были ракетный крейсер 
«Маршал Устинов», большой 
противолодочный корабль «Ви- 
це-адмирал Кулаков», большой 
десантный корабль «Петр Мор- 
гунов», корвет «Гремящий», ди- 


зель-электрические подводные 
лодки «Волхов», «Петропав- 
ловск-Камчатский», «Красно- 


дар» и другие. 

Главный военно-морской па- 
рад состоится в Санкт-Петер- 
бурге 25 июля, в День ВМФ Рос- 
сии. Юбилейный парад пройдёт 
в год 325-летия российского 
флота. 


Вакцинация единственная 
эффективная защита от -: жк 


В Вооружённых Силах России более 18 тысяч человек прошли ревакцинацию от коронавируса 


Антон АЛЕКСЕЕВ * 


Основные усилия в борьбе 
с СОИЮ-19 в Вооружённых Силах 
России направлены на проведение 
массовой добровольной вакцинации. 
Прививки «Спутника > активно 
получают в военных округах и на 
Северном флоте России. Дая укре- 
пления полученного иммунитета 
стартовала ревакцинация военно- 
служащих, членов их семей, воен- 
ных пенсионеров и гражданского 
персонала. Также военные медики 
принимают непосредственное уча- 
стие в лечении больных коронави- 
`русом, а специалисты РХБ защиты 
препятствуют распространению 
вируса, проводя дезинфекцию воен- 
ных и гражданских объектов. 


К моменту подготовки мате- 
риала в Вооружённых Силах Рос- 
сии ревакцинацию прошли уже 
более 18 тысяч человек. 

Повторная иммунизация 
проводится в соответствии с ре- 
шениями министра обороны 
Российской Федерации и Опе- 
ративного штаба Министерства 
обороны РФ по предупрежде- 
нию заноса и распростране- 
ния коронавирусной инфекции 
в Вооружённых Силах России. 
‘Согласно решению, с | июля 
2021 года в военно-медицинских 
организациях Минобороны Рос- 
сии организована ревакцинация 
против новой коронавирусной 
инфекции военнослужащих всех 
категорий, уже получивших пол- 
ный курс вакцинации до 1 янва- 
ря 2021 года, а также членов их 
семей, гражданского персонала, 
федеральных государственных 
гражданских служащих и воен- 
ных пенсионеров. 

Так, в общевойсковой армии 
Западного военного округа, дис- 
лоцированной в Ленинградской 
области, более тысячи военно- 
служащих прошли ревакцина- 
цию первым компонентом от 
СОУО-19. 

Постановка прививок про- 
водится на добровольной основе 
с письменного согласия вакцини- 
руемых. Перед постановкой при- 


вивки они проходят медицинский 
осмотр у терапевта с проведением 
термометрии. 

Кроме этого, в медицинских 
учреждениях Минобороны про- 
должается лечение больных ко- 
ронавирусом, и количество вы- 
здоровевших непрерывно растёт. 
По состоянию на 17 июля, выздо- 
ровело 89 военнослужащих. На- 


меди- 
цинских центрах Миноборо- 
ны России, — более 1,3 тысячи 
человек, из них более тысячи 
военнослужащих и более 300 
гражданских лиц. 

С начала функционирования 
многопрофильных центров, воз- 
ведённых Минобороны России 
в 16 регионах страны, медицин- 


многофункциональных 


Продолжают препятствовать 
распространению вируса войска 
РХБ защиты. Так, в Московском 
тарнизоне военными химиками 
проведена дезинфекция порядка 
68 единиц техники, а также об- 
работано более 870 квадратных 
метров помещений. Всего дезин- 
фицировано более 61,5 тысячи 
единиц техники и свыше 1,2 мил- 


В общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ленинградской 
области, более тысячи военнослужащих прошли ревакцинацию первым 


компонентом 


растающим итогом в Вооружён- 
ных Силах России выздоровело 
более 40 тысяч человек, порядка 
5,5 тысячи из которых — граждан- 
ские лица. 

Общая численность воен- 
нослужащих и гражданских 
лиц, проходящих лечение в 18 


ская помощь уже была оказана 
более 25,8 тысячи пациентов, 
из них свыше 8 тысяч человек — 
гражданские местные жители. Все 
они получили необходимое лече- 
ние в стационарных условиях ме- 
дицинских центров, выздоровели 
и были выписаны. 


лиона квадратных метров поме- 
щений. 

В военных округах и на Се- 
верном флоте России специали- 
стами РХБ защиты обработано 
свыше 879 тысяч объектов и более 
115 миллионов квадратных ме- 
тров территории и поверхностей. 


Ранее задействованные во- 
енные медики ЦВО принимали 
участие в лечении пациентов 
в мобильных госпиталях, развёр- 
нутых в посёлке Еруда Красно- 
ярского края и городе Черногор- 
ске Республики Хакасия. 

Также для обеспечения го- 
сударственных медицинских 
учреждений республики  во- 
енно-транспортной — авиацией 
Центрального военного округа 
в Абакан переброшены необхо- 


сжиженного кислорода в газо- 
вых баллонах для нужд меди- 
цинских организаций региона. 
В частности, в одну из городских 
больниц Читы, куда на данный 
момент доставлено более трёх 
тонн кислорода. 

Военные медики гвардейской 
танковой армии Западного во- 
енного округа продолжают ока- 
зание помощи больным корона- 
вирусом в Тульской области на 
территории Щёкинской город- 
‘ской больницы. В первый месяц 
работы они приняли порядка 200 
таких пациентов. 

Военные специалисты рабо- 
тают в приёмно-сортировочном, 


На сегодняшний день из перепрофилированных 
лечебных заведений Хакасии, в которых 
работают военные врачи, готовятся к выписке 
первые 50 пациентов, вылечившихся от 


СОУШ-19 


димые объёмы 
кислорода. 

Продолжается поставка кис- 
лорода в медицинские учреж- 
дения других регионов страны. 
К настоящему времени уже пе- 
редано более 67,5 тонны жидко- 
го кислорода. 

Так, например, военнослужа- 
щие отдельного истребительного 
авиационного полка армии ВВС 
и ПВО Восточного военного 
округа организовали передачу 


медицинского 


госпитальном,  инфекционном, 
санитарно-эпидемиологическом 
отделении, атакжеотделенииане- 
стезиологии и реанимации, лабо- 
ратории для ПЦР-диагностики 
и исследования других анали- 
зов и проб. Всего на территории 


городской больницы трудятся 
1| врачей и 20 медсестёр тан- 
кового объединения совмест- 
но с 20 врачами военных го- 
спиталей Западного военного 
округа. 


‘ФОТОТАСС 


Самые современные 
технологии и разработки 


Военно-медицинская академия представит 
свои достижения на Международном 
военно-техническом форуме «Армия-2021» 


Андрей ГАВРИЛЕНКО * 


В рамках деловой и выставочной про- 
граммы будут демонстрироваться, 
разработки для обеспечения жизни 
и здоровья военнослужащих, возмож- 
ности электронной образовательной 
среды, а также последние научные до- 
стижения. 


Новые клинические техноло- 
гии будут представлены кафедрой 
и клиникой офтальмологии. Раз- 
работка под названием «Технология 
реконструкции глазной поверхности 
после тяжёлых боевых поражений 
глаз» предполагает использование 
стволовых лимбальных клеток про- 
зрачной роговицы глаза. Кафедрой 
были разработаны технологии за- 
бора и выделения стволовых клеток, 
их культивирования и пересадки па- 
циентам. Все технологии защищены 
патентами Российской Федерации. 

В рамках «Дня инноваций Ми- 
нистерства обороны Российской 
Федерации» будет представлено не- 
сколько новых разработок военной 
медицины, в создании которых при- 
нимали участие операторы научной 
роты Военно-медицинской акаде- 
мии. На конкурс «Дня инноваций» 
будет представлен «турникет абдо- 
минальный кровоостанавливаю- 
щий» — специальное устройство для 
остановки сильного кровотечения 
в полевых условиях при оказании 
доврачебной помощи пострадавше- 
му (минно-взрывные ранения, оско- 
лочные ранения, пулевые ранения). 
Операторы научной роты изучили 
конструкции зарубежного прото- 
типа изделия, участвовали в разра- 
ботке и изготовлении улучшенного 
отечественного образца, а также 
в проведении испытаний и оформ- 
лении документации на изделие. 

Ещё один экспонат, который бу- 
дет представлен на конкурсе, — это 
«Полётное задание для оценки осо- 
бенностей восприятия информации 
лётчиком в полёте». Разработанное 
задание на полёт было интегрирова- 
но в программное обеспечение тре- 
‘нажёра ПСМ-34 и стенда простран- 
ственной ориентировки СТПД-КТ 
Во время лабораторных испытаний 


пролёт контрольных точек задания 
был синхронизирован с системой 
объективного медицинского кон- 
троля и окулографическим устрой- 
ством. Полётное задание позволяет 
моделировать оптимальные условия 
для оценки распределения внима- 
ния лётчика в процессе полёта. 

Кроме того, на конкурс «Дня 
инноваций» будет представлен ма- 
кет мобильной установки для по- 
лучения, накопления, доставки 
и распределения медицинского кис- 
лорода, смонтированной на авто- 
прицепе, а также «Многоразовая ма- 
ска для защиты органов дыхания», 
изготовленная с помощью техноло- 
гии ЗЭ-принтирования. 

‘Специалисты академии при- 
муг участие в ряде круглых столов, 
организованных Главным военно- 
медицинским управлением Мини- 
‘стерства обороны РФ. В ходе кру- 
глого стола «Медицинская наука 
Вооружённых Сил Российской Фе- 
дерации» будут подняты актуальные 
вопросы подготовки научных иссле- 
дований военной медицины, в том 
числе вопрос клинических исследо- 
ваний лекарственных средств, ис- 
пытаний и апробации медицинских 
изделий в военно-медицинских ор- 
танизациях. 

Также в рамках форума пройдёт 
круглый стол, на котором обсудят 
лечение актуальных терапевтиче- 
ских заболеваний, отягощённых 
СО\У-19, а также опыт, приобре- 
тённый в академии во время борь- 
бы с пандемией и применённый 
в других медицинских учреждениях 
Министерства обороны Российской 
Федерации. 

Кроме того, академия примет 
‘участие в выставочной экспозиции 
«Военное образование — передовые 
технологии и цифровая трансфор- 
мация». На стендах будут продемон- 
‘стрированы возможности «Элек- 
тронной образовательной среды» 
академии и электронные учебники, 
по которым занимаются курсанты, 
а также отдельные элементы элек- 
тронной образовательной среды, 
мастер-классы, разработанные на 
кафедрах академии для обучения 
онлайн. 


КРАСНАЯ ЗВВАА с 
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ПРИОРИТЕТНО 


Безукориз 


У истоков создания авиации, 
морского и военного ведомств, а 
также системы подготовки лётных 
кадров стояла одна и та же органи- 
зация — высочайше учреждённый 
Особый комитет по усилению Во- 
енного флота на добровольные по- 
жертвования, в структуре которого 
6 февраля 1910 года был создан от- 
дел воздушного флота. 

Первое в мире предложение, 
в котором было предопределено 
взаимодействие корабля и само- 
лёта, родилось на российском Во- 
енно-Морском Флоте. Автором 
его был капитан корпуса инже- 
неров флота Лев Макарович Ма- 
циевич. Ещё 23 октября 1909 года 
в своей первой докладной записке 
в Главный морской штаб он пред- 
сказывал будущее корабельной 
авиации, предлагал приступить 
к строительству авианосца, гидро- 
самолёта и катапульты для его 
запуска с палубы корабля. Не 
случайно в России сам процесс 
движения летательных аппаратов 
называется  воздухоплаванием, 
авиация — воздушным флотом, 
‘небо — Пятым океаном, а тяжёлые 
самолёты — кораблями. 

— Первоначально морская 
авиация использовалась главным 
‘образом в интересах разведки... 

— Да, как средство обеспече- 
ния боевой деятельности флота. 
Однако опыт применения авиации 
в первые же месяцы начавшейся 
Первой мировой войны показал, 
что боевые возможности самолё- 
тов выходят далеко за рамки раз- 
ведки. Они стали применяться для 
бомбардировки и обстрела с возду- 
ха объектов в пунктах базирования 
флота и в портах, кораблей и судов 
противника в море. 

В российском флоте на авиа- 
несущем корабле «Орлица» бази- 
ровались гидросамолёты Григо- 
ровича М-9, имевшие пулемёты и 
способные нести бомбы. 4 июля 
1916 года четыре самолёта с «Ор- 
лицы» провели воздушный бой 
‘над Балтийским морем с четырьмя 
немецкими самолётами, который 
закончился победой русских мор- 
ских лётчиков. 

К середине 1917 года, перелом- 
ного для истории России, в рос- 
сийском флоте появились пред- 
посылки превращения авиации 
в одну из основных сил флота, что 
‘и послужило основанием для уч- 
реждения в Морском ведомстве 
специального органа — Управле- 
ния морской авиации и воздухо- 
плавания. 

После октября 1917-го уже 
советское военное руководство 
в ходе вооружённой борьбы с ин- 
тервентами и белогвардейцами на 
фронтах, примыкавших к морю, 
в регионах с озёрами и вдоль круп- 
ных рек не могло обойтись без 
гидроавиации. Началось создание 
новых формирований морской 
авиации. 

— 27 апреля 1918 года стал днём 
рождения авиации Балтийского 
флота. Тогда в его составе была 
сформирована Воздушная бригада 
особого назначения. 

— А 3 марта 1921 года считается 
Днём рождения авиации Черно- 
морского флота. В этот день было 
завершено формирование шта- 
ба Воздушного флота Чёрного и 
Азовского морей. 4 апреля 1932 
года родилась авиация Тихоокеан- 
ского флота, а 18 августа 1936 го- 
да — авиация Северного флота. 

История свидетельствует, что 
в двадцатые и тридцатые годы, 
когда морская авиация организа- 
ционно входила в состав Военно- 
воздушных сил Красной Армии, 
высшее руководство страны и ру- 
ководство Наркомата обороны от- 
водили большое внимание задачам 
авиации по поддержанию Сухо- 
путных войск, прикрытию войск 
и объектов тыла от ударов с возду- 
ха, а также по борьбе с воздушной 
разведкой противника. В соответ- 
ствии с этим велась разработка и 
постройка самолётов и их воору- 
жения, составлялись программы 
обучения лётчиков в авиационных 
учебных заведениях. На это же 
была направлена оперативно-так- 
тическая подготовка руководящих 
военных кадров и вся боевая под- 
готовка военной авиации. Мор- 
ской авиации при этом отводилась 
второстепенная роль, поэтому парк. 
морской авиации в эти годы по- 
полнялся лишь гидросамолётами, 
предназначенными в основном 
для ведения воздушной разведки 
в море. Лётные кадры для неё го- 
товились только в Ейской школе 
морских лётчиков и летнабов. 

— На тридцатые годы приходит- 
ся триумф авиации, конструктор- 
ской мысли, и прежде всего морских. 
лётчиков, показавших выдающиеся 
примеры лётного мастерства, муже- 
ства, отваги и героизма... 

— Они неоднократно привле- 
кались к выполнению специаль- 
ных и правительственных заданий. 
Из морских лётчиков комплекто- 
валась полярная авиация, сыграв- 
шая огромную роль в освоении 
‘Северного морского пути, значе- 
ние которого для нашей страны 
трудно переоценить. 

Особенно проявили себя лёт- 
чики при спасении челюскинцев 


Полковник Андрей ПАХОМОВ. 


в 1934 году. Их мужество и геро- 
изм, готовность к риску во имя 
спасения жизни людей, попавших 
в беду, стали убедительным осно- 
ванием для учреждения в нашей 
стране высшей степени государ- 
ственного отличия — звания Героя 
Советского Союза. Золотая Звезда 
Героя за номером один была вру- 
чена морскому лётчику Анато- 
лию Васильевичу Ляпидевскому. 
Одновременно с ним этого звания 
были удостоены морские лётчи- 
ки И. Доронин, С. Леваневский и 
В. Молоков. 

Страна жила великими строй- 
ками. Государство принимало 


период, были противовоздушная 
оборона баз и сил флота на пере- 
ходе и в бою в пределах радиуса 
действия истребителей, разведка 
в интересах ВМФ, нанесение уда- 
ров по базам неприятельского фло- 
та и его кораблям в открытом море, 
борьба с подлодками противника. 
В ходе войны морская авиация со- 
вершила свыше 375 тысяч боевых 
вылетов. Родина высоко оцени- 
ла боевую деятельность морской 
авиации. 57 государственных на- 
град украсили знамёна полков и 
дивизий, 25 частей и соединений 
морской авиации стали гвардей- 
скими... 

— Как развивалась морская ави- 
ация в послевоенный период? 

— Полученный в ходе войны 
‘боевой опыт лёг в основу разработ- 
ки планов и направлений дальней- 
шего развития морской авиации, 
совершенствования принципов и 
способов её применения в войне 
на море. Послевоенное развитие 
морской авиации характеризова- 
лось специализацией создаваемых 
летательных аппаратов и ком- 
плексов вооружения, переходом 
на реактивную технику с больши- 
ми возможностями по скорости и 
дальности воздействия. Самолёты 
и вертолёты оснащались эффек- 
тивными средствами поиска и по- 
ражения, радиоэлектронной аппа- 
ратурой. 

На флотах на первый план 
выдвигались проблемы противо- 


На флотах ежегодно проводится большое 
количество лётно-тактических учений, морская 
авиация постоянно принимает участие 

в стратегических учениях Вооружённых Сил РФ 


меры для укрепления обороно- 
способности страны. Военно-мор- 
ской флот получал на вооружение 
новые боевые корабли, в том чис- 
ле и способные принимать на свой 
борт гидросамолёты. Но этого 
было недостаточно. 

Положение к лучшему резко 
‘изменилось с образованием Нар- 
комата военно-морского флота, 
когда морская авиация вошла в его 
состав организационно. К этому 
времени окончательно утверди- 
лись взгляды на морскую авиацию 
как на один из основных родов 
сил флота. 

Положительную роль в даль- 
‘нейшем развитии морской авиации 


сыграл авиационный лётно-ис- 
пытательный институт. Его специ- 
алисты разрабатывали тактико- 
технические требования к технике 
и вооружению флотской авиации, 
проводили испытания опытных 
и модернизированных образцов 
авиационной техники и оружия, 
а также обеспечивали переподго- 
товку руководящего лётно-техни- 
ческого состава. 

На флоты в больших масштабах 
стали поступать однотипные с на- 
ходившимися на вооружении ВВС 
Красной Армии тяжёлые самолёты 
типа ТБ-1, ТБ-3 и ДБ-3, специаль- 
но переоборудованные для приме- 
нения минно-торпедного оружия 
— традиционного морского сред- 
ства поражения подводной части 
кораблей и судов в море. 

К началу Великой Отече- 
ственной войны морская авиация 
представляла собой достаточно 
внушительную силу. Она насчи- 
тывала свыше 2,5 тысячи боевых 
самолётов, распределённых между 
четырьмя флотами, а также Ка- 
спийской и иными озёрными и 
речными флотилиями. Большую 
часть самолётного парка морской 
авиации составляли истребители 
(45,3 процента состава), на втором 
месте были гидросамолёты-раз- 
ведчики (25 процентов), затем — 
бомбардировщики (14 процентов) 
и торпедоносцы (9,7 процента). 
Остальные шесть процентов при- 
ходились на учебные и вспомога- 
тельные самолёты. 

Основными задачами, стоящи- 
ми перед морской авиацией в тот 


действия силам вероятного про- 
тивника, действующим скрытно 
‘из-под воды. Поэтому уже в пяти- 
десятые годы был создан и постав- 
лен в части гидросамолёт дальнего 
действия Бе-6. Для борьбы с под- 
водными лодками самолёт имел 
в качестве средств поиска подво- 
дного противника радиогидроаку- 
стические буи и магнитометры, а 
для поражения — глубинные бом- 
бы и торпеды. Противолодочными 
средствами оборудовались базо- 
выс вертолёты Ми-4 и первенец 
корабельной вертолётной авиации 
— корабельный вертолёт Ка-15. 

В ходе их лётной эксплуата- 
ции велись широкие исследо- 


вания и закладывались основы 
тактики и боевого применения 
противолодочной авиации, вско- 
ре перешедшей на более совер- 
шенные противолодочные ком- 
плексы типа Бе-12, Ка-25, Ка-27, 
Ми-14, Ил-38 и Ту-142 различ- 
ных модификаций. 

Боевые возможности морской 
авиации существенно расшири- 
лись за счёт вхождения в состав 
Военно-Морского Флота проти- 
володочных крейсеров «Москва» и 
«Ленинград». Именно с этого вре- 
мени официально оформилась как 
новый род авиации Военно-Мор- 
ского Флота корабельная авиация. 

На базе истребителей чет- 
вёртого поколения типа Су-27 и 
МиГ-29 была создана корабель- 
ная истребительная авиация фло- 
та. Первый авианосный корабль, 
созданный в нашей стране, был 
способен обеспечить базирование 
и боевые действия истребителей 
трамплинного взлёта и аэрофини- 
‘шёрной посадки. 

В рождении и становлении 
корабельной истребительной ави- 
ации большая заслуга одного из 
ведущих  лётчиков-испытателей 
Виктора Георгиевича Пугачёва. 
Одним из первых энтузиастов 
в освоении нового рода корабель- 
ной авиации стал Тимур Автанди- 
лович Апакидзе. О сго мужестве 
и профессиональном мастерстве 
свидетельствует тот факт, что ещё 
в 1991 года он был удостоен почёт- 
ного диплома и премии Между- 
народного фонда авиационной 
безопасности за решительные и 


грамотные действия в аварийной 
ситуации в полёте. Спасая экс- 
периментальный самолёт, Апа- 
кидзе покинул неуправляемый 
падающий аппарат на последней 
секунде. Вскоре после пережитой 
аварии он пошёл на новый риск 
и первым из лётчиков строевых 
частей военной авиации в нашей 
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стране совершил посадку на па- 
лубу крейсера «Адмирал Флота 
‘Советского Союза Кузнецов» на 
первом российском корабельном 
‘истребителе Су-27К. без провозки 
на спарке. 

В ходе лётно-конструкторских 
‘испытаний самолёта Су-27К была 
успешно подготовлена к полётам 


и боевым действиям с палубы ко- 
рабля первая лидерная группа 
лётчиков ВВС Северного флота. 
Таким образом, в 1994 году в мор- 
ской авиации России родилась но- 
вая элита военных лётчиков — па- 
‘лубные лётчики. 

— А каковы перспективы разви- 
тия морской авиации ВМФ? 

— С 2012 года у морской ави- 
ации ВМФ начался активный 
период развития как авиации 
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современного океанского Во- 
енно-Морского Флота. В состав 
морской авиации стали поступать 
новые образцы авиационной тех- 
ники. Это многофункциональные 
самолёты Су-30СМ и палубные 
истребители МиГ-29К. Проводит- 
ся модернизация противолодоч- 
ных самолётов Ил-38 и вертолётов 


Ка-27, что, в свою очередь, замет- 
но увеличивает боевой потенциал 
противолодочной авиации. 

Кроме этого, в морской авиа- 
ции проводится совершенствова- 
ние и возрождение органов управ- 
ления морской авиации ВМФ как 


важнейшего элемента системы 
управления Военно-Морского 
Флота. Возрождены авиационные 
полки. В настоящее время в пол- 
ную силу функционирует и вы- 
полняет свои задачи армия ВВС 
и ПВО на Северном флоте, на 
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логических условиях как днём, так 
‘и ночью. Для подготовки палуб- 
ных лётчиков и испытания новых 
образцов техники авианесущих 
кораблей построен комплекс, обе- 
спечивающий взлёт с трамплина 
и посадку на аэрофинишёры. 

На флотах ежегодно прово- 
дится большое количество лёт- 
но-тактических учений морской 
авиации. Кроме этого, морская 
авиация постоянно принимает 
участие в стратегических учениях 
Вооружённых Сил РФ, а также во 
внезапных проверках, на высо- 
ком уровне эффективности решая 
поставленные задачи. Все задачи 
в ходе межвидовых и общефлот- 
ских учений и при проведении 
проверок лётным составом мор- 
ской авиации выполняются на 
хорошо и отлично. Во многом это 
обусловлено тем, что практически 
весь лётный и руководящий со- 
став морской авиации ВМФ имеет 
боевой опыт работы в Сирийской 
‘Арабской Республике. 

В ходе плановой учёбы с учё- 
том полученного опыта морские 
авиаторы постоянно отрабатыва- 
ют боевые тактические приёмы, 
в том числе из положения дежур- 
ства в воздухе, по неподвижным и 
движущимся целям. Также отраба- 
тываются и задачи передачи дан- 
ных по целям на большие рассто- 
яния через ретрансляцию с борта 
самолёта. 

— Выучка морских лётчиков 
постоянно совершенствуется... 

— Мы до автоматизма отраба- 
тываем действия лётного состава 
по дозаправке в воздухе. Основная 
задача оперативно-тактической и 
противолодочной авиации, име- 
ющей возможность дозаправки, — 
быть в состоянии осуществлять её 
днём и ночью. Лётный состав дол- 
жен быть готов к этому. 

В этом году под руководством 
главнокомандующего ВМФ мор- 
ская авиация впервые в новейшей 
‘истории приняла участие в Аркти- 
ческой экспедиции «Умка-2021». 
В процессе экспедиции личным 
составом построен ледовый аэро- 
дром для приёма воздушных су- 
дов как днём, так и ночью. Лёт- 
ные экипажи на самолётах МиГ-31 
в районе Северного полюса от- 
работали перехват стратегических 
самолётов под управлением само- 
лёта ДРЛО А-50У, а также выпол- 
нили впервые дозаправку в воздухе 
над Северным полюсом. 

Процесс оснащения морской 
авиации новой техникой идёт без 
‘пауз. Так, например, состав мор- 
ской авиации пополнили новые 
самолёты Бе-200, предназначен- 
ные для поиска, спасания на воде, 


Для подготовки палубных лётчиков и испытания 
новых образцов техники авианесущих кораблей 
построен комплекс, обеспечивающий взлёт 

с трамплина и посадку на аэрофинишёры 


Балтийском флоте создано и по- 
казывает отличные результаты со- 
единение морской авиации ВМФ. 

Кроме того, завершена работа 
по совершенствованию органов 
управления морской авиации и 
ПВО на флотах и в Главном ко- 
мандовании ВМФ. К концу этого 
года будет принята автоматизи- 
рованная система управления, 
что позволит поднять на новый 
качественный уровень управле- 
ния морской авиацией и ПВО 
флотов от Владивостока до Ка- 
лининграда в реальном масштабе 
времени. Очень символично, что 
подготовка морских лётчиков ве- 
дётся в Ейске — городе, где зарож- 
далась подготовка морских лётчи- 
ков. Центр, расположенный там, 
оснащён самыми современными 
тренажёрами, позволяющими 
отрабатывать взлёт и посадку, а 
также боевое применение и доза- 
правку в воздухе. 

Кроме того, проводится рекон- 
струкция аэродрома, и уже сей- 
час аэродром оборудован новыми 
средствами связи и светотехники, 
что позволяет выполнять обучение 
‘морских лётчиков во всех метеоро- 


ведения воздушной разведки, 
а также для тушения пожаров. 

В этом году в соответствии 
с решением Министерства обо- 
роны РФ разработана концепция 
развития морской авиации. Опре- 
делены цели и поставлены задачи 
на ближайшую и дальнюю пер- 
спективу. Концепция определяет 
возрождение полярной авиации, 
а также увеличение количествен- 
ного и качественного состава мор- 
ской авиации. 

Но мы не забываем главное, что 
основа морской авиации ВМФ — 
это люди: лётчики, инженеры, ме- 
ханики, водители и многие другие. 
В морскую авиацию приходит боль- 
шое количество выпускников вузов, 
и все они вливаются в нашу друж- 
ную флотскую семью. Наставники 
и инструкторы обучают всем тем 
навыкам и умениям, которые при- 
годятся для службы. А служба в мор- 
ской авиации остаётся престижной 
‘и популярной для новых поколений 
авиаторов. 


Фото Вадима САВИЦКОГО, 
Дмитрия ПИЧУГИНА 
иАндрея ЛУЗИКА. 
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Вопрос: Уважаемый прези- 
дент, спасибо большое, что вы 
нашли возможность ответить 
на вопросы, касающиеся вашей 
известной статьи по украинской 
проблематике. И если позволите, 
первый вопрос: почему именно сей- 
час вы решили написать эту ста- 
тью? 

В. Путин: Я решил подгото- 
вить этот материал не сейчас, 
достаточно давно, уже несколько 
месяцев я об этом думаю. 

Название этого материала 
«статья» — это условное назва- 
ние, потому что это всё-таки 
чуть побольше, чем статья. Это 
аналитический материал, осно- 
ванный на исторических фактах, 
событиях, на исторических доку- 
ментах. 

Вообще, почему у меня ро- 
дилась такая идея? Мы в своей 
обычной жизни занимаемся сво- 
ей работой, воспитанием детей, 
какими-то хобби — как правило, 
особенно не задумываемся над 
вопросами подобного свойства 
и характера, которые изложены 
в этом материале. А ситуация тре- 
бовала того, чтобы мы посмотре- 
ли повнимательнее на то, в каком 
мире мы живём, кто мы такие, 
каковы отношения с нашими 
ближайшими родственниками и 
соседями. Поэтому возникла эта 
идея именно в этой связи. 

Кроме этого, почему именно 
сейчас я активизировал эту рабо- 
ту? Потому что складываются ус- 
ловия, которые качественно ме- 
няются по сравнению с тем, что 
было ещё совсем недавно. Судя 
по всему, началась активная ра- 
бота по проекту «анти-Россия», 
и это, конечно, не может не вы- 
зывать у нас определённого бес- 
покойства. 

Да, конечно, любая страна 
имеет право выбирать свой путь, 
это не оспаривается. Но знаете, 
так же как любой человек, он 
свободен, но есть такая извест- 
ная формула: свобода человека, 
каждого, ограничена свободой 
других людей. Если она вступает 
в противоречие со свободой дру- 
гого человека, то тогда нужно по- 
думать о каких-то ограничениях, 
самоограничениях. То же самое 
касается и государств. Если мы 
видим, что создаются опреде- 
лённые угрозы, тем более угрозы 
в сфере безопасности, то мы, ко- 
нечно, должны понять, что нам 
с этим делать. И это очень откро- 
венный разговор по всем темам, 
о которых я сейчас сказал. 

Но есть ещё некоторые об- 
стоятельства, которые застави- 
ли меня именно сегодня высту- 
пить с этим материалом. Ведь на 
Украине очень много, миллионы 
людей, которые хотят восста- 


спонсорам политического руко- 
водства сегодняшней Украины. 
Они тоже должны знать, что мы 
из себя представляем и как мы 
друг к другу относимся. На мой 
взгляд, это важно для всех. 

Вопрос: В статье вы пишете 
об одной из мин замедленного дей- 
ствия, заложенной в Конститу- 
ции Советского Союза. Значит, 
были и другие такие? Что вы име- 
ли в виду? 

В. Путин: Я там прямо сказал 
о том, что самая опасная мина 
замедленного действия — это 
право свободного выхода респу- 
блик Советского Союза из еди- 
ной страны. 

Должен вам сказать, что когда 
Советский Союз рождался после 
Первой мировой войны, то даже 
в руководстве большевиков были 
разные точки зрения на этот счёт. 
Я в этом материале, в этой статье 


не рассказываю подробно, по- 
тому что эта детализация излиш- 
ней, на мой взгляд, была бы. Но, 
скажем, у Сталина, который ру- 
ководил этим направлением ра- 
боты в большевистской партии, 


На Украине очень много, миллионы людей, 
которые хотят восстановления отношений 


с Россией 


новления отношений с Россией. 
Я уверен, это миллионы людей. 
А есть политические силы, ко- 
торые выступают за эту норма- 
лизацию. Но, судя по всему, им 
не дают никаких шансов реали- 
зовать свои политические пла- 
ны, их просто несистемным, 
неправовым образом устраняют 
с политической сцены. Кого-то 
просто убивают на улице, и по- 
сле этого никто преступников не 
ищет. Или сжигают людей зажи- 
во, как это было в ходе трагиче- 
ских событий в Одессе. 

Закрывают общенациональ- 
ные средства массовой инфор- 
мации, сажают под домашний 
арест, как сейчас происходит 
с [Виктором| Медведчуком. При 
этом органы власти на Украине 
принимают абсолютно неправо- 
выс решения даже вне рамок сво- 
ей компетенции. То есть этим си- 
лам не дают никаких шансов на 
легальную политическую работу. 
Вот это другое обстоятельство, 
и очень, на мой взгляд, важное. 

И наконец, в основе своей — 
я хочу вернуться к тому, с чего 
начал, — всё-таки для нас всех 
очень важно понимать реальное 
состояние дел на сегодня, исходя 
из исторического контекста того, 
как мы пришли к сегодняшней 
ситуации. 

Вопрос: Кому прежде всего вы 
адресуете эту статью: «им» или 
«нам»? 

В. Путин: Я не делю на «им» 
или «нам». Я же и в этом матери- 
але говорю о том, что это единая 
общность, поэтому всем нам: и 
тем, кто проживает в сегодняш- 
ней России, и тем, кто прожи- 
вает в сегодняшней Украине, и 


были серьёзные противоречия 
с Лениным. Сталин настаивал на 
автономизации, принципе ав- 
тономизации при строительстве 
Советского Союза и считал, что 
все остальные республики совет- 
ские, которые образовались на 
пространстве бывшей империи, 
они должны входить, именно 
входить в состав РСФСР. 

У Ленина была другая точка 
зрения, он говорил о равенстве 
всех республик, которые не вхо- 
дят в состав Российской Федера- 
ции (РСФСР), а создают вместе 
с ней на равных условиях новые 
государства. Сталин называл это 
национальным либерализмом и 
открыто спорил с Лениным. 

Кстати говоря, и позиция 
Ленина, если мы почитаем до- 
кументы, заключалась в том, что 
в принципе-то Сталин, навер- 
ное, прав, но рановато об этом 
говорить. И [Ленин] пошёл, как 
говорил тот же Сталин, на уступ- 
ки националам. А сам Сталин 
говорил о том, что российский 


федерализм — это переходный 
этап к социалистическому цен- 
трализму. 


На самом деле, по факту боль- 
шевики так и сделали, потому что 
‘Советский Союз формально был 
федеративным государством, 
если даже не конфедеративным 
с учётом права выхода, но по 
сути-то был в высшей степени 
унитарным централизованным 
государством. Вот это право вы- 
хода, оно, конечно, было одной 
из мин замедленного действия. 

А вторая мина, я о ней тоже 
сказал, — это ведущая роль 
КПСС, направляющая, ведущая, 
основная. Почему? Потому что 


оказалось, что это единствен- 
ное, что сдерживало всю страну 
в рамках единого государства. И 
как только изнутри, как я в этом 
материале отметил, партия нача- 
ла разваливаться, за ней посыпа- 
лась и вся страна. 

Были и другие мины замед- 
ленного действия. Потом ещё, 
может быть, об этом поговорим. 

Вопрос: Вы пишете о проекте 
«анти-Россия». А когда он начался 
и связан ли он только с Украиной? 

В. Путин: Конечно, нет. Я об 
этом достаточно подробно пишу 
там. Он начался ешё в ХУП-ХУШ 
веках в Речи Посполитой, за 
тем использовался польским на- 
циональным движением, перед 
Первой мировой войной исполь- 
зовался Австро-Венгрией. Цель- 
то простая, я же там пишу: раз- 
деляй и властвуй. Скажем, перед 
Первой мировой войной стояла 


простая цель у потенциальных 
противников России — просто 
ослабить страну. Они этого и до- 
бивались активно, продвигая эту 
идею, отделяя часть единого на- 
рода от общего целого, для того 
чтобы противник был послабее. 
Зачем нужно было большевикам 
потом подхватывать эту идею и 
реализовывать при строитель- 
стве единого государства, с исто- 
рической точки зрения не очень 
понятно. 

Тогда, на тот период време- 
ни, определённая логика была, 
наверное, в том, чтобы собрать 
страну, тем более что они счита- 
ли, что это переходный период. 
Но всё оставили так как есть, и 
к сожалению, эти мины, о кото- 
рых я сказал, они сработали. 

Поэтому началось это давно, 
ещё в Средние века, и продолжа- 
ется сегодня: берут на вооруже- 
ние старые заготовки. Всё новое 
— это хорошо забытое старое. 

Вопрос: Триединый народ — 
можно ли сказать, что он остался 
навечно в истории и его больше не 
будет в будущем? 

В. Путин: Да нет, конечно. 
Знаете, ещё в советские време- 
на пытались выкорчевать ре- 
лигиозное сознание у нашего 
народа. Ну и что из этого полу- 
чилось? Вот как только Великая 
Отечественная война началась, 
Молотов, выступая по радио, 
обратился, он сказал «граждане 
и гражданки». А Сталин, когда 
выступал, когда осознали всю 
надвигающуюся предстоящую 
катастрофу начатой фашистской 
Германией войны, он сказал уже 
«братья и сёстры». Это почти 
церковное обращение. А потом 
ещё и восстановили и патриар- 
шество. А в наши дни церковь 
заняла своё достойное место 
в жизни общества. 

Это никуда не делось, никуда 
не исчезло. И триединство на- 
шего народа тоже никуда не де- 
лось и никуда не денется, как бы 
кто ни старался и как бы кто ни 
пытался реализовывать эти пла- 
ны по лекалам ещё ХУП-ХУШ 
всков. 

С президентом Белоруссии 
разговаривал на этот счёт, он мне 


говорит, когда в хоккей играем 
между собой, один на другого 
рассердится, что-то скажет, пар- 
тнёр допускает ошибку, в серд- 
цах кричат: ну ты чего, не понял, 
что ли, ты что, нерусский? Это 
идёт прямо, знаете, на автомате, 
от души, от сердца, понятно. И 


ли будут смотреть спокойно на 
тех сегодняшних правителей, 
которые приходят к власти под 
одними лозунгами, а потом пе- 
рекрашиваются, как хамелеоны, 
и защищают совершенно другие 
позиции и, как правило, защи- 
щают интересы не украинско- 


(Судя по всему, началась активная работа 
по проекту «анти-Россия», и это, конечно, 
не может не вызывать у нас определённого 


беспокойства 


на Украине много таких людей, 
миллионы. Поэтому никуда это 
не делось и никуда не денется. 
Вопрос: Несколько месяцев на- 
зад Зеленский в своём заявлении, 
которое он сделал на русском язы- 
ке, сказал, что на Украине уже 


всё решено и она идёт своим пу- 
тём. Как вы думаете, этот путь 
будет или не будет пересекаться 
с Россией? 

В. Путин: Здесь речь не 
о пересечении наших путей, а 
во взаимосвязи и переплетении 
судеб миллионов людей, кото- 
рые проживают на территории 
сегодняшней Украины и сегод- 
няшней России. Это историче- 
ские переплетения, духовные 
переплетения наших народов, 
которые складывались веками. 
И то, что говорят сегодняшние 
власти, они говорят не о наро- 
де. Они говорят о том выборе, 
который они сами для себя сде- 
лали. Но это совсем не значит, 
что этот выбор является оконча- 
тельным. 


го народа, а тех, кто руководит 
и оплачивает их пребывание 
у власти. 

Вопрос: Президент  Зелен- 
ский заявил, что мог бы обсудить 
с вами эту статью при личной 
встрече. А ещё в Берлине он мно- 


го говорил о «Северном потоке», 
о необходимости обсуждения темы 
газового транзита на предстоящем 
саммите в нормандском формате. 
Что вы скажете? 

В. Путин: Если есть желание 
подискутировать, думаю, что им 
нужно взять паузу, внимательно 
прочитать её сначала, эту ста- 
тью, проанализировать, поднять 
документы, я думаю, что они 
так и сделают, они найдут, о чём 
здесь поговорить. Когда я гово- 
рю «они», я имею в виду поли- 
тическое руководство сегодняш- 
ней Украины. Эти споры давние. 
Спорить с этой статьёй довольно 
сложно, потому что она честная. 
Она реально основана на исто- 
рических документах. Их можно 
по-разному интерпретировать, 


'Триединство нашего народа тоже никуда 

не делось и никуда не денется, как бы кто ни 
старался и как бы кто ни пытался реализовывать 
эти планы по лекалам ещё ХУП-ХУШ веков 


Вопрос: В статье вы говорите, 
что те, кто предпримет попытку 
использовать людей, живущих на 
наших исторических территори- 
ях, против России, таким образом 
разрушат свою страну. Кого вы 
имели в виду? 

В. Путин: Если вернуться 
к вашему первому вопросу, поче- 
му именно сейчас появился этот 
материал, я бы зашёл вот ещё 
с какой стороны. Этот материал 
появился ещё и потому, что по- 
явился проект закона, а потом и 
закон о коренных народах. Ещё 
раз повторю, о чём идёт речь. 
Речь идёт о том, что русские 
люди на территориях историче- 
ской России объявляются при- 
шлыми и, по сути, начинается их 
выдавливание с этой территории 
— вот что происходит. И в том 
числе это было одним из тригге- 
ров к появлению этой статьи. 

Что касается того, кому это 
всё адресовано и что я имел 
в виду, когда говорил о том, о чём 
мы сейчас упомянули, я имел 
в виду только одно, что люди, 
проживающие на Украине, вряд 


это правда. Но в основе — имен- 
но исторические документы, ко- 
торые в архивах лежат. 

Что касается газовой пробле- 
матики, что хочу сказать? Рос- 
сия, «Газпром», мы подписали 
контракт на пять лет на прокачку 
определённого объёма россий- 
ского природного газа нашим 
потребителям в Европе через 
территорию Украины. Норманд- 
ский формат, другие форматы 
подобного рода — это политиче- 
ские площадки для обсуждения 
ситуации на юго-востоке Укра- 
ины. Это ничего не имеет об- 
щего с такими коммерческими 
проектами, как «Северный по- 
ток», «Северный поток — 2» либо 
транзит нашего газа через терри- 
торию Украины. И несмотря на 
всякие сложности сегодняшнего 
дня, Россия взяла на себя опре- 
делённые обязательства в рамках 
этого контракта и, безусловно, 
будет полностью их выполнять. 

Вопрос: В СССР была не толь- 
ко Украина, были и Казахстан, и 
Белоруссия, и многие другие респу. 
блики. Отталкиваясь от статьи, 


какая всё-таки модель взаимоот- 
ношений в будущем вам видится 
наиболее жизнеспособной? 

В. Путин: Дело ведь не толь- 
ко в нас. На международной 
арене даже среди очень близких 
стран, среди соседей выстраи- 
вание определённого образа от- 
ношений — это всегда результат 
компромисса. И никто не может, 
у нас нет таких целей, кого-то 
принуждать к какому-то обра: 
зу действий. Мы ищем компро- 
мисс. 

Вот что хочу сказать: для 
нас ведь важно не то, как со- 
седнее государство, в данном 
случае Украина, будет выстра- 
ивать свою внешнеполитиче- 
скую жизнь и ориентиры. Для 
нас важно — когда я говорил 
о свободе, в данном случае то 
же самое, — чтобы не создава- 
лись проблемы для нас, чтобы 
не создавались угрозы для нас. А 
мы видим, что начинается воен- 
ное освоение этой территории, 
вот что нас беспокоит. Я уже об 
этом высказывался неоднократ- 
но. И я думаю, что наши озабо- 
ченности в конце концов будут 
услышаны теми, кто это делает. 
Это же не Украина делает. Это 
территория Украины, этих лю- 
дей используют таким образом. 
И очень рассчитываю на то, что 
наши озабоченности будут вос- 
приняты всерьёз. 

Что касается других стран, 
если вы намекаете на то, что 
там говорится о том, как скла- 
дывались эти республики или 
в данном случае эта республика, 
таким же образом складыва 
лись и другие республики. Да, 
это так. Но я же там сказал, что 
современная Россия признала 
сегодняшние геополитические 
реалии. Мы признали сегодняш- 


ние геополитические реалии. 
Нас, естественно, беспокоят 
угрозы, которые могут где-то 


возникнуть. Но ведьу нас, как с 
Казахстаном, со многими други- 
ми республиками бывшего Со- 
ветского Союза, складываются 
союзнические, дружеские от- 
ношения, с кем-то мы работаем 
на двусторонней основе, в аб- 
солютно дружественном ключе, 
с кем-то мы создаём экономи- 
ческие союзы, оборонительные 
союзы, такие как ОДКБ либо 
сначала Таможенный союз, а 
потом Евразийский экономиче- 
ский союз. Мы никого туда не 
затягиваем. Мы, повторю ещё 
раз, ищем компромиссные пути, 
которые приводят к такому со- 
стоянию, которое удовлетворяет 
наших партнёров. Это сложный 
процесс согласования. Но мы 
набираемся терпения и ищем 
эти приемлемые для вссх нас ре- 
шения. Это идеально. 

Вот смотрите: Евросоюз же 
развивается, и никто не сравни- 
вает его с Советским Союзом. 
Хотя, я говорил уже об этом, 
количество обязательных реше- 
ний, принимаемых Европарла. 
ментом, больше, чем количество 
этих обязательных решений, 
которые принимались союзным 
парламентом во времена СССР. 
Никто их с Советским Союзом 
не сравнивает. Это добровольное 
дело. Нас вполне устроит, если 
у нас даже в двустороннем фор- 
мате будут дружеские, стабиль- 
ные отношения. И мы к этому 
готовы, повторяю ещё раз, при- 
знавая сегодняшние сложив- 
шиеся геополитические реалии. 
Если у нас складываются такие 
отношения, как с Казахстаном 
или с Беларусью, с которой мы 
строим Союзное государство, 
то это ещё лучше. Мы готовы и 
к такой глубокой кооперации. 

Кстати говоря, вот мы гово- 
рим: с Беларусью Союзное го- 
сударство. Но в прямом смысле 
слова это не государство. Это 
просто определённый уровень 
интеграции. Если сравнить 
с Евросоюзом, в Евросоюзе го- 
раздо более глубокий уровень 
интеграции, чем у нас в рамках 
Союзного государства с Бела- 
русью. Гораздо более глубокий. 
Там единая валюта, фактиче- 
ски очень мощный таможенный 
союз и так далее. И единое про- 
странство, передвижение. Там 
всё есть, чего мы пока ешё не 
достигли. При этом при полном 
сохранении суверенитета. Тем 
не менее это облегчает людям 
жизнь, создаёт определённые ус- 
ловия для экономического раз- 
вития, повышает нашу общую 
конкурентоспособность. Если 
отношения будут развиваться 
в таком ключе, то мы, конечно, 
будем всячески поддерживать 
отношения подобного рода. Мы 
за это и будем по-партнёрски ра- 
ботать со всеми нашими соседя- 
ми и друзьями. 
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— Александр Рудольфович, ка- 
кие основные задачи выполняют 
специалисты службы радиацион- 
ной, химической и биологической 
защиты Ракетных войск стратеги- 
ческого назначения? Что представ- 
ляют собой подразделения РХБЗ 
в воинских частях и ракетных со- 
единениях? 

— 12 лет назад, когда в состав 
всех ракетных соединений были 
включены роты РХБ защиты, уда- 
лось сформировать оптимальный 
состав сил и средств, обеспечи- 
вающих гарантированное выпол- 
нение возложенных на них задач. 
Прежде всего это выявление и 
оценка РХБ обстановки в районах 
дислокации войск, обеспечение 
безопасности воинских частей при 
действиях в зонах радиоактивного, 
химического и биологического за- 
ражения и снижение заметности 
объектов, а также выполнение 
мероприятий РХБ защиты при 
ликвидации последствий аварий 
(разрушений) на РХБ опасных 
объектах, оказывающих влияние 
на действия войск. 

— Коронавирус дал возможность 
раскрыть мирный потенциал специ- 
алистов РХБЗ, которые приступили 
к специальной обработке районов, 
оказанию помощи гражданскому 
населению. Приходилось ли уча- 
ствовать в выполнении этих задач 
военнослужащим подразделений 
РХБ защиты РВСН? 

— В ходе противодействия 
распространению новой корона- 
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‘учений и полевых выходов частей 
и подразделений обеспечения и 
охраны. Ключевое значение для 
повышения уровня подготовки 
подразделений РХБ защиты име- 
ют полигонные работы, проводи- 
мые один раз в период обучения. 

Основными мероприятиями 
боевой подготовки, по которым 
оценивалась практическая выучка 
в 2020 году, стали командно-штаб- 
ное учение с Иркутским ракетным 
соединением и специальное уче- 
ние по всестороннему обеспече- 
нию с Тейковской ракетной диви- 
зией. 

В этом году в Алтайском крае 
проведено командно-штабное 
учение под руководством коман- 
дующего РВСН. Военнослужащие 


Осенью этого года под руководством 
командующего РВСН пройдёт масштабное 
командно-штабное учение с широким 
привлечением специалистов РХБ защиты 


вирусной инфекции подразделе- 
ниями РХБ защиты РВСН прово- 
дились дезинфекционные работы 
на территории военных городков, 
объектах оборонно-промышлен- 
ного комплекса, сборных пунктах 
субъектов Российской Федерации 
в период призывных кампаний, 
строительных площадках меди- 
цинских центров, ж/д вокзалах 
(станциях) и эшелонах, в детских 


дошкольных учреждениях и дру- 
гих общественных местах регио- 
нов России. 

— Какие из прошедших меро- 
приятий боевой подготовки, на ваш 
взгляд, стали наиболее показатель- 
ными в рамках демонстрации выучки 
личного состава? Проводились ли 
специальные учения? Что спланиро- 
вано на второе полугодие 2021 года? 

— Реализованный в РВСН 
комплекс мероприятий подго- 
товки войск, направленных на 
совершенствование полевой вы- 
учки личного состава, позволил 
значительно повысить качество 
решения задач РХБ защиты. Это 
было доказано в ходе проведённых 
контрольных проверок, а также на 
учениях различного уровня. 

Ракетные войска стратегиче- 
ского назначения тренируются 
постоянно. Круглый год ракет- 
ные полки отрабатывают задачи 
в ходе несения боевого дежурства 
на маршрутах боевого патрулиро- 
вания (полевых позициях) с при- 
влечением подразделений РХБЗ, 
цикл специальных 


проводится 


Барнаульского ракетного соеди- 
нения, оснашённого ПГРК «Ярс», 
в ходе учения отрабатывали об- 
ширное количество задач и ввод- 
ных, где большое внимание уде- 
лялось действиям подразделений 
РХБ защиты. 

Выучка личного состава под- 
разделений РХБ защиты РВСН 


была продемонстрирована в ходе 
проведения полной специальной 


обработки агрегатов мобильного 
ракетного комплекса «Ярс», в том 
числе автономных пусковых уста- 
новок и машин обеспечения б0- 
евого дежурства, с привлечением 
специальной техники войск РХБ 
защиты. 

Осенью этого года под руко- 
водством командующего РВСН 
пройдёт ещё одно масштабное ко- 
мандно-штабное учение с широ- 
ким привлечением специалистов 
РХБ защиты. В данном учении 
будет задействовано ракетное со- 
единение, уже перевооружённое 
на новейшие ракетные комплек- 
сы и оснащённое специальной 
техникой, которая с небывалым 
размахом продемонстрирует свои 
возможности. 

— Не могли бы вы более под- 
робно рассказать о тех задачах, 
которые выполняли подразделения 
РХБЗ в Алтайском крае? Сколь- 
ко техники было задействовано 
в КШУ с Барнаульским ракетным 
соединением? 

— В ходе командно-штабно- 
го учения с Барнаульским ракет- 


ным соединением колонна ПГРК. 
«Ярс» преодолела заражённый 
участок местности. Подразделе- 
ния РХБЗ провели полную спе- 
циальную обработку свыше 100 
единиц крупногабаритной техни- 
ки, включая пусковые установки. 
При совершении марша в полевой 
район подразделения обеспече- 
ния и охраны получили вводную, 
предусматривающую применение 
диверсионно-разведывательной 
группой химического оружия. 

По легенде учения, диверсанты 
использовали химические фугасы, 
снаряжённые отравляющими ве- 
ществами, на дальних подступах 
к полевым позициям. ДРГ дей- 
ствовала в лесистом и труднопро- 
ходимом районе, где невозможно 
проложить объездные маршруты 
для пусковых установок «Ярс». 

По сценарию КШУ, преодо- 
леть заражённый участок мест- 
ности предстояло одному из ра- 


После 


кетных полков. вывода 
техники из зоны радиоактивного 
заражения подразделения радиа- 
ционной, химической и биологи- 
ческой защиты провели её полную 
специальную обработку. Также 
была выполнена задача по сани- 
тарной обработке личного состава 
и дегазация личного оружия и об- 
мундирования военнослужащих. 

В общей сложности в учении, 
напомню, было задействовано бо- 
лее 3000 военнослужащих и около 
300 единиц техники. 

— В 2020 году во время учения 
в Новосибирской ракетной дивизии 
впервые была применена новейшая 
спецтехника РХБЗ. Для полной 
специальной обработки ракетных 
комплексов «Ярс» использовалась 
универсальная тепловая машина 
УТМ-80М. Насколько эффективно 
она себя показала? 

— В подразделения РХБ защи- 
ты РВСН с 2018 года поступают 
универсальные тепловые маши- 
ны УТМ-80М. Они разработаны 
в интересах РВСН и предназначе- 
ны для дегазации, дезактивации и 
дезинфекции крупногабаритных 
объектов, вооружения и военной 
техники. 

В ходе мероприятий боевой 
подготовки данная машина ре- 
тулярно применяется на учениях 
‘различного уровня с проведением 
полной специальной обработки 
мобильных ракетных комплексов 
«Ярс» (так было и в ходе масштаб- 
ного учения РВСН в Новосибир- 
ской области) и доказала свою 
эффективность. Уникальные ма- 
шины позволяют проводить пол- 
ную специальную обработку более 
пяти единиц крупногабаритной 
военной техники в ча 

— Как идёт ввод в строй машин 
УТМ-80М в ракетных дивизиях? 

— В настоящее время в РВСН 
поставлены пять таких уникаль- 
ных машин, которые поступили 
в Бологовское, Новосибирское и 
Тагильское ракетные соединения. 
До конца 2022 года планируется 
поставка УТМ-80М в Тейковское 
ракетное соединение. 


Наряду с поступлением тех- 
ники организовано обучение 
личного состава. Первоначаль- 
но расчёты Тагильского ракет- 
ного соединения обучались на 
базе предприятия-изготовителя. 
В последующем личный состав 
Бологовского и Новосибирского 
ракетных соединений проходил 
обучение в Тагильской ракет- 
ной дивизии, первом из ракет- 
ных соединений, получивших 
УТМ-80М на вооружение. Кроме 
того, в настоящее время прово- 
дится обучение в 282-м учебном 
центре войск РХБ защиты Во- 
оружённых Сил РФ. 

— Какая техника стоит сегодня 
на вооружении в ваших подразде- 
лениях? 

— В перевооружаемые соеди- 
нения Ракетных войск стратеги- 
ческого назначения продолжается 
поступление новейшей техники 
войск радиационной, химической 


и биологической защиты. Со- 
временные машины, среди кото- 
рых РХМ-6, УТМ-80М КРПП-2, 
АРС-14КМ, позволяют полно- 
стью решать весь комплекс задач 
от проведения разведки до полной 
специальной обработки вооруже- 
ния, военной и специальной тех- 
ники, включая автономные пуско- 
вые установки. 

Линейка специальной техни- 
ки, используемой в подразделе- 
ниях РХБ защиты РВСН, широка. 
Один из наиболее уникальных 
образцов — разведывательные 
химические машины РХМ-6. По 
сути, это настоящие мобильные 
‘лаборатории со встроенной си- 
стемой космической навигации. 


Помимо РХМ-6, подразделе- 
ния РХБ защиты обеспечены 
современными передвижными 
авторазливочными станциями 


АРС-14КМ, которые способны 
отмыть обеззараживающими 
растворами любые образцы ра- 
кетной техники РВСН. С 2018 
года, как я уже го- 
ворил ранее, ор- 
танизованы  по- 
ставки новых 
универсальных 
тепловых машин 
УТМ-80М. 

С Г декабря 2018 
года в штат рот РХБ 
защиты ракетных 
соединений включе- 
ны взводы РХБ за- 
щиты, на вооруже- 
нии которых состоит 
радиоэлектронное 
средство управления 
внешними устройства- 
ми РПЗ-8ХМ. Аппара- 
тура, способная создать 
в любом районе, независимо от ре- 
льефа местности, непроницаемую 
завесу, предназначена для маски- 
ровки различных объектов аэрозо- 
лями. Специалисты РХБ защиты 
могут с помощью новейших об- 
разцов спецоборудования в крат- 
чайшие сроки спрятать какой-ли- 
‘бо объект или колонну подвижных 


дах и родах войск. Всего в РВСН 
поступило уже более 100 единиц 
новейшей техники войск РХБ за- 
щиты. Причём половина из них 
поставлена в войска за последние 
три года. 

Мобильная высокотехноло- 
гичная крупногабаритная техни- 
ка предъявляет свои требования 
к перспективным новинкам по 
линии РХБЗ. Находящаяся на 
вооружении в подразделениях 
РХБ защиты РВСН специальная 
техника в полной мере обеспечи- 
вает боевую готовность воинских 
частей и соединений РВСН. 

В 2021 году планируется по- 
ставка в Тагильское ракетное сое- 
динение новейшего контрольно- 
распределительного подвижного 
пункта КРПП-2. Данный пункт 
оборудован на базе трёхосного 
военного грузового автомобиля 
КамАЗ с цельнометаллическим 
фургоном с фильтрационной 


установкой, кондиционером, ге- 
нератором и программно-аппа- 
ратными средствами для автома- 
тизации дозиметрических работ. 

Программное — обеспечение 
КРПП-2 позволяет в автомати- 
ческом режиме контролировать 
радиационный и химический фон 
поверхностей вооружения и воен- 
ной техники, возвращающихся из 
зоны заражения. 

Кроме того, в Бологовское 
ракетное соединение ожидаем се- 
рийные поставки новейших спе- 
циальных машин на базе 
автомобиля УАЗ 
«Патриот». 

— Совер- 
| шенствуются 
=} ли средства 
коллектив- 
ной и инди- 
видуальной 


защиты с использованием передо- 
вых разработок, в том числе нано- 
технологий? Поступают ли в под- 
‘разделения РХБЗ РВСН комплекты 
защитной одежды фильтрующего 
типа? 

— Разработка средств коллек- 
тивной и индивидуальной защиты 
в Вооружённых Силах проводит- 


снижение веса изолирующих ма- 
териалов при повышении их за- 
щитных возможностей. 

— Сейчас в Вооружённые Силы 
РФ всё активнее поступают бес- 
пилотные летательные аппараты, 
формируются подразделения, ра- 
ботающие на БиЛА. Применяют ли 
специалисты службы РХБ защиты 
РВСН беспилотники и где они ис- 
пользуются? 

— В настоящее время служба 
РХБ защиты РВСН принимает 
активное участие в работе, прово- 
димой Управлением начальника 
войск РХБ защиты Вооружённых 
Сил РФ, по разработке и внедре- 
нию в войска беспилотных лета- 
тельных аппаратов. Их примене- 
ние в РВСН планируется в целях 
ведения РХБ разведки местности 
в очагах заражения с высокими 
уровнями радиации и концентра- 
ции отравляющих веществ. 

— Через месяц с небольшим 
в КВЦ «Патриот» пройдёт Между- 
народный военно-технический фо- 
рум «Армия-2021». Планируете ли 
вы чем-нибудь удивить посетителей 
форума? 

— Ежегодно представление 
экспонатов и образцов воору- 
жения и средств РХБ защиты на 
военно-техническом форуме «Ар- 
мия» проводится Управлением 
начальника войск РХБ защиты 
Вооружённых Сил РФ. Служба 
РХБ защиты РВСН принимает 
участие в проведении научно-ис- 
следовательской и опытно-кон- 
структорской работы, поддержи- 
вает постоянное взаимодействие 
с военно-научным комитетом 
войск РХБ защиты по разработке 
современных образцов в том чис- 
ле в интересах РВСН. 

— Параллельно с форумом бу- 
дут проходить очередные Армейские 
международные игры. Хоть в их 
программе и нет конкурсов сугубо 
среди специалистов РВСН, тем не 
менее ракетчики участвуют в боль- 
шинстве состязаний, одно из кото- 
рых — «Безопасная среда». Какие 
задачи стоят перед вашими подчи- 
нёнными в этом состязании? 

— В этом году экипажи ра- 
диационной, химической раз- 
ведки РВСН стали призёрами 
на всеармейском этапе конкурса 
АРМИ-2021 «Безопасная среда» 
среди видов и родов войск Воору- 
жённых Сил РФ. 

Конкурс, который проходил 
на полигоне Песочное в Яро- 
славской области, состоял из трёх 
этапов: «Индивидуальной гонки», 
«Огневой подготовки» и «Эста- 
феты». В ходе них каждый член 
экипажа выполнил 26 нормативов 
по специальной подготовке, ра- 
диационной, химической и био- 
логической защите. 

Участники преодолели все 
препятствия конкурсной трассы, 
которые максималь- 
но имитируют зону 
техногенной аварии, 
осуществили поиск 
радиоактивных  ис- 
точников, — провели 
дистанционную  хи- 

мическую развед- 

ку и специальную 


обработку техни- 
ки. Организаторы 
подготови- 

ли ко- 


‘лейный мост, 
минно-взрывные 
заграждения, брод, канатную пе- 
реправу. Уникальный поволжский 
полигон оборудован  огненно- 
штурмовой полосой с канатной 
дорогой, траншеями, площадками 
для специальной обработки, отбо- 
ра проб, радиационного контроля 
техники, химического контроля и 
практической стрельбы. 


Специалисты РХБ защиты могут с помощью новейших образцов 
спецоборудования в кратчайшие сроки спрятать какой-либо объект 
или колонну подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь-М» 
или «Ярс» на маршруте боевого патрулирования 


грунтовых ракетных комплексов 
«Тополь-М» или «Ярс» на марш- 
руте боевого патрулирования. 
Делается это с помощью уникаль- 
ных отечественных аэрозольных 
смесей. Причём созданная завеса 
замаскирует объект не только от 
оптических средств наблюдения, 
объекты инфраструктуры и ракет- 
ные установки будут невидимы 
даже в инфракрасном излучении. 

— Александр Рудольфович, а на- 
сколько в целом техника РХБЗ со- 
ответствует требованиям времени? 
‘Современные образцы уже вытес- 
нили технику, которая использова- 
лась 10 или 20 лет назад? 

— В настоящее время доля со- 
временных образцов специальной 
техники войск РХБ защиты не 
уступает показателям в других ви- 


ся постоянно. В настоящее время 
подразделения РХБ защиты РВСН 
обеспечены средствами индиви- 
дуальной защиты фильтрующего 
типа — комплектами ОЗК-Ф. 

Для защитной одежды филь- 
трующего типа, поступающей 
в подразделения РХБЗ РВСН, 
используется целый ряд новых 
специальных материалов с по- 
вышенными характеристиками и 
новыми свойствами. Эргономи- 
ческие преимущества дышащей 
одежды, не пропускающей пары 
и газы токсичных веществ, по- 
зволяют военнослужащим до двух 
суток выполнять в ней специаль- 
ные задачи. 

Основным направлением со- 
вершенствования средств защиты 
для подразделений РВСН стало 


Команда РВСН достойно вы- 
ступила и продемонстрировала 
высокий уровень подготовки спе- 
циалистов. 

— Ежегодно проходят учебно- 
методические сборы с должност- 
ными лицами службы радиацион- 
ной, химической и биологической 
защиты РВСН. Будут ли они про- 
водиться в этом году? Какие во- 
просы будут там обсуждаться? 

— В текущем году сбор спла- 
нирован на базе Йошкар-Олин- 
ского ракетного соединения. Он 
пройдёт в расширенном формате 
с привлечением представителей 
Военной академии войск РХБ 
защиты и направлен на повы- 
шение уровня специальной под- 
готовки начальников служб РХБ 
защиты всех категорий. 
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ДОВЕРИТЕЛЬНО 


Небо надо уважать 


Именно так на вопрос, как вы чувствуете себя в небе, отвечает командир 
военно-транспортного самолёта Ан-26 старший лейтенант Фёдор 


Пащенко 


Дмитрий МАКАРОВ 


Выпускник Краснодарского высшего 
военного авиационного училища лёт- 
чиков имени Героя Советского Союза 
А.К. Серова 2018 года начинал офи- 
церское становление в должности 
помощника командира воздушного 
корабля Ан-26. Сегодия он управляет 
крылатой машиной, и в его подчине- 
нии экипаж из пяти человек. 


Молодой офицер отдаёт себе 
отчёт в том, что ему не только до- 
верено право самостоятельно при- 
нимать решения, нои на нём лежит 
ответственность за безопасность 
подчинённых. Пащенко дорожит 
каждым человеком, старается вни- 
кать в его проблемы и по возмож- 
ности оперативно их решать. 
Нынешнее поколение лётчи- 
ков, считает Пащенко, отличает- 
ся скоростью принятия решений, 
обусловленной в первую очередь 
веком высоких технологий и до- 


во взаимоотношениях с крылатой 
машиной. 

— Перед любым полётом, — при- 
знаётся офицер, — я негласно беседую 
со своим самолётом, интересуюсь его 
делами и прошу не подвести в небе. 
Это только на первый взгляд бездуш- 
ная машина, а на самом деле само- 
лёт по-своему чувствует отношение 
к себе и всё понимает. 

Если же серьёзно, то всё зависит 
от слаженности и чёткости во взаи- 
модействии всех членов экипажа. 
Каждый — и командир, и помощник, 
бортовой техник, штурман, бортовой 
радист и авиационный механик — 
должен находиться на своём месте. 

За годы учёбы в вузе будущий 
командир воздушного корабля на- 
летал 163 часа. Сегодня этот пока- 
затель — более 250 часов. Пащенко 
не скрывает, что пока ешё в качестве 
командира летает с инструктором, 
сдаёт допуски на полёты в различ- 
ной обстановке и метеоусловиях. 
У него всё ещё впереди, как и у его 


Нынешнее поколение лётчиков отличается 
особой скоростью принятия решений, 
обусловленной в первую очередь веком высоких 
технологий и доступностью информации 


ступностью информации. При 
этом офицер нисколько не ума- 
ляет заслуг старшего поколения, 
ценит и охотно перенимает опыт 
бывалых лётчиков. Среди его на- 
ставников — заместитель коман- 
дира отдельного смешанного 
авиационного полка майор Иван 
Николаевич Моря. Настоящий 
профессионал своего дела, облада- 
ющий большим опытом, начиная 
от знания географии и аэродина- 
мики и заканчивая эксплуатацией 
авиационной техники и самолёто- 
вождением. 

Возвращаясь к первому вопро- 
су нашего разговора, Пащенко за- 
мечаст, что каждому выполнению 
поставленной задачи предшествует 
серьёзная предполётная подготовка, 
и с улыбкой добавляет, что у каждо- 
го командира есть особый подход 


помощника лейтенанта Ивана Ба- 
сая, который свой первый самосто- 
тельный полёт совершил совсем 
‘недавно, в начале июня. Басай — 
знакомая фамилия! Она мне уже 
встречалась в ходе одного из недав- 
них интервью с начальником мор- 
ской авиации и противовоздушной 
обороны Черноморского флота 
полковником Сергеем Саушкиным, 
который в числе лучших и пер- 
спективных выпускников лётных 
училищ называл и этого молодого 
офицера. 

Для уроженца города Морозов- 
ска, что в Ростовской области, вы- 
бор будущей профессии определил- 
ся в раннем детстве. Ежедневно над 
его домом совершали полёты само- 
лёты штурмовой авиации Су-24. 
Потому и появился интерес к небу, 
правда, на первое место Иван ста- 


вил дальнюю авиацию, поскольку 
предпочитал работу в команде. Что- 
бы испытать себя, Басай поступил 
в Морозовский университетский 
кадетский казачий корпус имени 
К.Г Разумовского. Учёбу молодой 
офицер с улыбкой называет демо- 
версией военной службы. Что же ка- 


сается дня нынешнего, то свою про- 
фессию считает пределом мечтаний. 
Но лишь пока! 

В Качинском авиационном 
полку выпускник факультета даль- 
ней военно-транспортной авиа- 
ции Краснодарского ВВАУЛ име- 
ни А.К. Серова (Балашов) служит 
с 2020 года, недавно прошёл пере- 
подготовку на офицерских классах 
в Рязани, где сдал все зачёты на от- 
лично при единственной четвёрке 


по авиационному оборудованию. 
На сегодня имеет налёт порядка 23 
часов и считает это неплохим ре- 
зультатом. В полку уже получил до- 
пуск на полёты днём, осталось сдать, 
всего два зачёта на полёты ночные. 
Довольны службой и штурман 
корабля старший лейтенант Андрей 
Плесовских, и воздушный бортовой 
радист сержант контрактной служ- 
бы Максим Куров. Первый окан- 
чивал Челябинское высшее военное 
авиационное училище штурманов 
в 2014 году. Второй пришёл в авиа- 
цию после службы по призыву 


в 2018 году. Оба нисколько не жале- 
юто своём выборе. 

— Возможностью стать военным 
лётчиком, — рассказывает крымча- 


нин Максим Куров, — меня одарила 
Россия. При Украине воспитанники 
интернатов не могли и помышлять 
о профессии военного. После вос- 
соединения Крыма и Севастопо- 
ля с Российской Федерацией моя 
мечта служить стала реальностью, 
и в конечном итоге я стал бортовым 
радистом. 

Интересуюсь спецификой этой 
специальности, он отвечает, что ни- 
чего сложного в ней нет. «Я обязан 


следить за исправностью бортового 
электропитания, поддерживать ра- 
диосвязь, а в случае необходимости 
переходить на передачу радиограмм 
азбукой Морзе. И вы, немного по- 
учившись, справились бы с этим», — 
доверительно рассказал мне сер- 
жант Куров. 

Конечно, радисту легко гово- 
рить! География его полётов впе- 
чатляет: Москва, Санкт-Петербург, 
‘Анапа, Ростов-на-Дону, Махачкала, 
аесли надо, утверждает собеседник, 
долетим и до Владивостока. Правда, 
с дозаправкой. 

Нынешней молодёжи не с чем 
сравнивать свои будни, считает ко- 
мандир вертолётного отряда майор 
Евгений Варнаков, они не знают, ка- 


кая ситуация сложилась в 90-е годы 
прошлого века, когда лётчики про- 
сто перестали летать, или в 2000-х, 
когда украинские коллеги для полё- 
тов черноморской авиации предо- 
ставляли только ночное время или 
беспричинно их вовсе запрещали. 
Офицер — потомственный авиа- 
тор. Его отец Алексей Иванович, 
полковник запаса, в своё время был 
инспектором-лётчиком и председа- 
телем квалификационной комиссии 


ФОТО АВТОРА 


ВВС и ПВО ЧФ. Иными словами, 
о службе Евгений Алексеевич знает 
не понаслышке, а его опыт позво- 
ляет образцово командовать верто- 
лётным отрядом. За время службы 
Варнаков-младший налетал свыше 
2000 часов. 

Противолодочные — вертолёты 
Ка-27 считает одними из самых на- 
дёжных и проверенных винтокры- 
лых машин, способных вести поиск, 
обнаруживать, следить и уничто- 
жать подводные лодки противника, 
а также вести воздушную разведку 
и наводить поисковые средства на 
специальные объекты. 

Евгений Алексеевич рассказы- 
вает, что после 2014 года интенсив- 
ность боевой учёбы резко возросла. 
С учётом того, что Ка-27 являются 
палубной авиацией, сегодня прак- 
тически все экипажи его отряда 
находятся в дальних походах, где 
выполняют задачи в ближней 
и дальней морских зонах. 

— Наши лётчики в море находят- 
ся и по четыре, и по пять месяцев, — 
включается в нашу беседу штурман 
Ка-27 старший лейтенант Вячеслав 
Ивонин. — Всреднем на эскадрилью 
приходится по три боевые службы 
в год. Если вспомнить первый год 
моей офицерской службы, то на- 
лёт тогда составил всего... 40 минут! 
Нынешней молодёжи, безусловно, 
повезло намного больше. Сейчас 
выпускник лётного училища имеет 
возможность буквально за год сдать 
все зачёты и получить допуск на са- 
мостоятельное выполнение служеб- 
ных обязанностей. 

«В настоящее время на воору- 
жение поступают новые типы вер- 
толётов К-27М и Ка-31Р. Молодым 
офицерам есть не только у кого 
перенимать опыт, но и на чём осваи- 
вать технику. Модернизируется, как 
говорится, и начинка — оборудо- 
вание. Так, теперь в распоряжении 
у того же штурмана-оператора два, 
ау штурмана — один жидкокристал- 
лический экран. Всё стало нагляд- 
но, удобно и функционально», — го- 
ворит майор Евгений Варнаков. 

Офицеры говорят, что верт 
Ка-27 в отличие оттех же самолётов 
военно-транспортной авиации даёт 
уникальную возможность ощутить 
‘необъятность неба и всю его силу. 


В остальном же какой-либо кон- 


куренции между экипажами само- 
лётов Ан-26 и вертолётов Ка-27 нет. 
Они выполняют общую задачу — за- 
щищают нашу Родину. Честно, с не- 
вероятной любовью к профессии 
и уважением к небу. 


Севастополь 


Защита на углах атаки 


Ежедневно экипажи морской авиации ЧФ выполняют задачи по защите 
небесных пограничных рубежей нашей страны 


Павел ЗАВОЛОКИН * 


Всего за прошлую неделю, по ин- 
формации Национального’ центра 
управления обороной государства, 
было зафиксировано 49 летатель- 
ных аппаратов иностранных госу- 
дарств, которые вели воздушную 
‘разведку вблизи российских границ. 
Особенно была заметна актив- 
ность иностранных военных судов 
и самолётов-разведчиков в аквато- 
рии Чёрного моря, за действиями 
которых внимательно наблюдают 
авиаторы Черноморского флота. 
В целях недопущения нарушений де- 
журные экипажи морской авиации 
поднимались на сопровождение воз- 
душных и морских целей, а все полё- 
ты проходили под контролем радио- 
локационных систем. 


Самолёты Су-24М и Су-30©СМ 
отдельного морского штурмового 
Севастопольского Краснознамён- 
ного ордена Кутузова авиационного 
полка морской авиации Черномор- 
ского флота благодаря недавним 
событиям в Чёрном море стали на- 
стоящими звёздами мировых ново- 
стей. Оценки действий по противо- 
действию попыткам эсминца ВМС 
Великобритании Реепаег и фрега- 
та ВМС Нидерландов Еусизеп вой- 
ти в территориальные воды России 
экипажи удостоились как непо- 
средственно от командования, так 
и от официальных представителей 
западных государств и многих во- 
енных экспертов. 

Несмотря на разнообразие ри- 
торики по этому поводу, неоспори- 
мым остаётся тот факт, что морские 
лётчики успешно обеспечили без- 
опасность морского пространства 
нашей страны в заданном райо- 
не. Подобные задачи для лётно- 
го состава отдельного морского 
штурмового авиаполка МА ЧФ, 
базирующегося близ города Саки 
в Крыму, — одно из направлений их 
повседневной деятельности. 

Практически каждые сутки 
экипажи этой авиационной части 
поднимаются в небо для опознания 
и сопровождения очередного ино- 
странного воздушного или мор- 
ского судна, подходящего к рос- 
сийским морским или воздушным 
границам. Канун профессиональ- 
ного праздника для экипажа само- 
лёта Су-24М под командованием 
старшего лейтенанта Дмитрия П. 
не стал исключением. 


— Сегодня, находясь на боевом 
дежурстве, выполняли задачу по 
сопровождению воздушной цели, 
следовавшей вдоль воздушной Го- 
сударственной границы Российской 
Федерации у берегов Крыма, — рас- 
сказал лётчик. 

На момент взятия на сопрово- 
ждение под Севастополем экипаж 
Су-24М сблизился с воздушным 
судном с полным соблюдением 
требований международных норм 
безопасности полётов и подтвердил 
опознание цели как самолёта радио- 


электронной разведки ВМС США 
ЕР-ЗЕ Ансз И. После этого наш са- 
молёт морской авиации продолжил 
сопровождение на безопасном рас- 
стоянии следовавшего вдоль госгра- 
ницы в направлении Анапы ино- 
странного воздушного судна. 

— Предыдущий вылет нашего 
экипажа на сопровождение воз- 
душной цели был буквально три дня 
‘назад, за это время такие же задачи 
отрабатывались другими экипажа- 
ми нашей эскадрильи, — отметил 
‘штурман экипажа Су-24М старший 
лейтенант Олег Ф. 

Когда поступает команда на 
взлёт для сопровождения воздуш- 
ной или морской цели, у несущего 
боевое дежурство экипажа есть счи- 
таные минуты, чтобы надеть обмун- 
дирование, занять место в самолёте, 
запустить двигатели и взлететь. 

— После занятия «готовности 
один» через несколько минуг у нас 
колёса уже в воздухе. Мы привык- 
ли К тому, что в любой момент из 


состояния ожидания необходимо 
мгновенно перейти к действию — 
это наша работа, и к ней мы готовы, 
поэтому сложностей для нас ника- 
ких нет, — поясняет штурман. 
Богатая практика, полученная 
за три года службы в полку, куда 
он прибыл сразу после окончания 
челябинского филиала Военного 
учебно-научного центра ВВС «Во- 
енно-воздушной академии име- 
ни профессора Н.Е. Жуковского 
и ЮА Гагарина», позволяет гово- 
ритьобэтом с полным знанием дела. 


Высокая 


интенсивность задач 
как специальных, так и в рамках 
плановой учебно-боевой подготов- 
ки буквально выковывает из мо- 
лодых офицеров лётного состава 
полка опытных профессионалов. 
Как признаются молодые авиато- 
ры: если раньше, сразу после при- 
хода в часть, времени на подготовку 
к выполнению задачи требовалось 
до полусуток, то сейчас уже спустя 
полчаса после постановки задачи 
они готовы к взлёту. 

Поэтому, когда экипажу Су-24М 
в паре с Су-30СМ, осуществляв- 
шим сопровождение эсминца ВМФ 
США ОеЁепаег, поступила команда 
провести бомбометание впереди 
по курсу иностранного корабля, 
чики отработали задачу безуко- 
ризненно. Как подчёркивают сами 
военнослужащие полка, они всегда 
ивлюбой обстановке способны дей- 
ствовать по защите государствен- 
ных интересов. В последующем 
экипажи полка выполняли задачи 


по кораблю Нидерландов Еуезеп. 
Как итог — корабль изменил курс, 
перестав стремиться к Керченскому 
проливу. 

Технически такие эпизоды для 
авиаторов полка ничем не отли- 
чаются от упражнений, регулярно 
отрабатываемых в рамках плано- 
вой боевой учёбы. Тем не менее не- 
давно проводившееся в акватории 
Чёрного моря учение военно-мор- 
ских сил иностранных государств 
Зеа Вгесте сформировало удобный 
тактический фон для проведения 
дополнительных тренировок по 
боевой выучке экипажей. Для про- 
ведения занятий по боевой учёбе 
морские авиаторы, что называется, 
по-полной использовали те воз- 
можности, которые предоставили 


им иностранные коллеги. 

— Уровень профессиональной 
подготовки лётного состава полка 
растёт достаточно быстро, — кон- 


ДЕ 


ФОТО ИЗАРХИВА ПОЛКА 


статирует заместитель командира 
авиационного полка по лётной под- 
готовке подполковник Александр 
Семёнов. 

Основными этапами учебно- 
боевой работы в части он отмечает 
плановые полёты, когда решаются 
задачи непосредственной подготов- 
ки лётного состава по технике пи- 
лотирования, навигации и боевому 
применению на полигоне. А также 


полёты в интересах контроля систе- 
мы ПВО Южного военного округа, 
Крымской и Новороссийской воен- 
но-морских баз. В числе основных 
задач и полёты на сопровождение за 
кораблями и летательными аппара- 
тами иностранных государств. 

Один из ветеранов полка, под- 
полковник Александр Семёнов 
служит вчасти с 1989 года, с тех вре- 
мён, когда полк на самолётах Су-17 
ещё базировался на территории 
Монголии. В 1990 году авиачасть 
была переведена в Крым и вклю- 
чена в состав морской авиации 
ЧФ. В дальнейшем на вооружение 
полка поступили самолёты Су-24 
и Су-24МР Со временем ситуация 
с поставками ГСМ и запчастей на- 
ладилась, что позволило улучшать 
уровень лётной подготовки лично- 
го состава части, а 2014 год для лич- 
ного состава полка, как и для всего 
Крыма и Черноморского флота, 
стал переломным. 

— Перемены происходили на 
моих глазах, и есть возможность 
сравнивать. Этот год действительно 
стал для нас переломным, — убеж- 
дён заместитель командира полка 
по лётной подготовке. 

После воссоединения Кры- 
ма с Россией в полку было прове- 
дено серьёзное перевооружение: 
эскадрильи были укомплектованы 
самолётами Су-30СМ и Су24М 
с прицельной системой «Гефест», 
благодаря чему значительно по- 
высились их боевые возможности. 
Помимо того, что высокоточный 
прицельный комплекс позволяет 
применять обычные свободно па- 
дающие бомбы с такой же эффек- 
тивностью, что и значительно более 
дорогие высокоточные боеприпасы, 
он позволяет принимать целеуказа- 
ния от внешних источников. Были 
обеспечены ритмичные поставки 
топлива и прочих материальных 
средств, необходимых для обеспече- 
ния полётов. 

Появление в полку самолётов 
Су-30СМ существенно расширило 
возможности и спектр выполне- 
ния задач. Многофункциональный 
боевой авиационный комплекс 
позволяет использовать широкую 
номенклатуру вооружения, его воз- 
можности по дальности примене- 


Молодые офицеры стремятся попасть в эту 
часть, зная, что здесь они обязательно будут 


много летать 


вылеты экипажей на обеспечение 
процесса боевой подготовки сил 
флота — создания воздушной обста- 
новки для тренировок кораблей по 
ПВО, воздушной разведки для ко- 
рабельных ударных групп в рамках 
выполнения двусторонних учений. 
Кроме того, лётчики совершают 


ния, ведению манёвренного боя, 
обнаружению целей и высокой точ- 
ности их поражения лётчики оцени- 
ли по достоинству. И хотя сегодня 
полк по-прежнему именуется штур- 
мовым, тем не менее он способен 
не только выполнять задачи боево- 
го дежурства в составе ударных сил 


флота, но нести дежурство в системе 
противовоздушной обороны округа. 
— В этом учебном периоде ко- 


личество упражнений с боевым 
применением возросло по сравне- 
нию с прошлым годом на 15 про- 
центов, — отмечает командир полка 
полковник Андрей Киселёв. 

По его словам, к настоящему 
времени в полку, согласно планам 
боевой подготовки, проведены лёт- 
но-тактические учения двух эскад- 
рилий, полка. В составе сил флота 
экипажам авиачасти в ближайшем 
будущем предстоит участвовать 
в подготовительном и зачётном так- 
тических учениях. При этом лётный 
состав продолжает выполнять зада- 
чи в рамках основного курса подго- 
товки и курса совершенствования, 
повышая мастерство. 

К примеру, выполнять такой 
сложный элемент лётной подго- 
товки, как дозаправка в воздухе 
днём и ночью, обучены все лётчи- 
ки Су-30СМ, и более 90 процентов 
экипажей Су-24М, за исключе- 
нием молодого пополнения. По- 
пасть заправочной штангой в цен- 
тральную часть конуса диаметром 
всего 50 сантиметров на скорости 
530 километров в час — задача не из 
лёгких, требующая практического 
мастерства. 

Фактическим показателем слу- 
жит и то, что в полку около полови- 
ны лётного состава имеют первый 
класс квалификации, остальные — 
второй и третий, а двум молодым 
офицерам, пришедшим в часть из 
училищ в прошлом году, ещё пред- 
стоит пройти испытание на класс- 
ность. При этом лётный состав 
части довольно-таки молодой — 
средний возраст около 27 лет. 

‘Среди молодых лётчиков, кто 
всего за несколько лет службы 
в полку успел далеко шагнуть на 
пути профессионального становле- 
ния: командиры экипажей Су-24М 
лётчики второго класса старшие 
лейтенанты Дмитрий П. и Егор С. 
Наставниками для молодёжи в пол 
ку стали опытные лётчики, такие 
как заместитель командира авиаци- 
онной эскадрильи Су-30СМ капи- 
тан Иван Х. заместитель команди- 
ра полка командир экипажа Су-24 
подполковник Сергей Н. 

Кадровая укомплектованность 
лётным составом в полку — 100 про- 
центов, молодые офицеры стре- 
мятся попасть в эту часть, зная, что 
здесь они обязательно будут много 
летать, выполняя ответственные 
задачи по защите морских и воз- 
душных рубежей страны, набирая 
высоту лётного мастерства. Но даже 
здесь, при такой высокой интенсив- 
ности лётной работы, для настоя- 
щих лётчиков морской авиации это 
отнюдь не предельный режим. 


Саки 


КРАСНАЯ ЗВЕЗАА с 


19 июля 2021 № 77 


В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ 


ТЯЗАТЕЛЬНО 


Найти и обезвредить 


В Подмосковье стартовал первый всеармейский конкурс расчётов 
минно-разыскной службы 


Тригорий ЕГОРОВ 


Новый конкурс проводится на’ базе 
66-гд учебного центра инженерных 
войск Вооружённых Сил РФ. В иём 
выступают 27 расчётов в составе 
девяти команд, представляющих ин- 
женерные части центрального под- 
чинения, военные округа и Северный 
флот. На протяжении пяти дней во- 
жатым и их четвероногим напарни- 
кам предстоит преодолевать полосу 
препятствий, отрабатывать при- 
ёмы общего курса дрессировки, а так- 
же выполиять поиск и обнаружение 
взрывчатых веществ. Кульминацией 
состязания станет сапёрный биат- 
он со стрельбой. 


— Конкурсе «Найти и обезвре- 
дить» проводится в этом году впер- 
вые. Он состоит из пяти этапов, ко- 
торые позволят служебным собакам 
продемонстрировать навыки по раз- 
личным направлениям, — рассказал 
заместитель главного судьи сорев- 
нований подполковник Дмитрий 
Чуриков. 

Борьба за право взойти на пье- 
дестал почёта началась сразу после 
торжественной церемонии откры- 
тия состязаний. Первый день сорев- 
нований включал эстафету, в ходе 
которой каждому вожатому с соба- 
кой предстояло преодолеть полосу 
препятствий из восьми элементов: 
‘легкоатлетического барьера, колеса, 
бума, участка переползания, окопа, 


наклонной стены, глухого забора 
и сквозной лестницы. 

На старте — первые расчёты. 
Право стартовать первыми в кон- 
курсе согласно жеребьёвке выпало 
командам Международного про- 
тивоминного центра Вооружённых 
Сил РФ и 66-го учебного центра ин- 
женерных войск. Борьба начинается 
с первых секунд. Помимо препят- 
ствий, расчётам приходится выдер- 
живать ещё одно попутное испыта- 
ние. Установившаяся в эти дни жара 
в Центральном регионе заставила 
изрядно попотеть всех участников 
соревнований 

Несмотря на тридцатиградусную 
жару, большинство собак выклады- 
валось на все сто процентов. Как 
рассказал после эстафеты участник 
команды 66-го учебного центра 
старший сержант Гасан Алиев, при 
температуре выше +25 собака может 
отработать порядка 15—20 минут, 
и то приходится её заинтересовы- 
вать. «Служебные собаки делятся на 
пищевиков и игроков. Моя Флори- 
да — пищевик, за еду горы свернёт, 
но опять же в силу своих возможно- 
стей», — поделился вожатый. 

...Состязание продолжается. 
Расчёты движутся слаженно и бы- 
стро. Преграды одна за другой 
остаются позади. Совсем непро- 
сто даётся глухой забор — некото- 
рые четвероногие преодолевали его 
с трудом, но невооружённым глазом 
была видна самоотдача и старание. 


Согласно правилам конкурса у во- 
жатого есть три попытки на пре- 
одоление элемента. И здесь боль- 
шую роль играет взаимопонимание 
и то, насколько расчёт настроен на 
победу. 

Впереди лишь сквозная лест- 
ница, но на этом этапе ни у одного 
расчёта проблем не возникло. И вот 
заветная финишная прямая — на по- 
следний рывок брошены все силы. 
«Очень интересный этап, эмоции — 
не передать словами!» — делится, 
улыбаясь, участник команды Север- 
ного флота старший матрос Даниил 
Феоктистов. С немецкой овчаркой 
по кличке Сайгат они только что, 
прошли полосу препятствий, все 
упражнения выполнены без оши- 
бок, и, толком не отдышавшись, во- 
жатый спешит отвести четвероного- 
то напарника в тень. 

Не менее яркие впечатления от 
забега получил и участник команды 
1-й гвардейской инженерно-сапёр- 
ной бригады из Мурома гвардии 
младший сержант Илья Новожилов. 
«С немецкой овчаркой по кличке 
Беретта мы работаем вместе уже 
порядка шести лет. Взаимопони- 
мание между нами давно достигло 
того уровня, когда я могу вместо 
команды «рядом!» сказать «пошли 
со мной» и собака беспрекословно 
слушается», — рассказал Илья. 

На вопрос, как достигаются 
успехи в выполнении упражне- 
ний, вожатый отвечает, что одним 


из самых важных этапов работы 
со служебной собакой считает- 
ся поддержание её физической 
подготовленности. «Общий курс 
дрессировки включает различные 
компоненты для физического 
развития собаки, а дальше — по- 
стоянные тренировки», — добавил 
гвардии младший сержант Ново- 
жилов. 

Первый день состязаний по- 
зади. Вторым этапом для расчётов 
стала проверка натренированности 
собак по общему курсу дрессиров- 
ки. Вожатые с собаками отработали 
‘основные приёмы общего послуша- 
ния. И вот тут сразу видно, насколь- 
ко собака готова довериться своему 
вожатому. 


Надо отметить, что привыкание 
к новому хозяину — процесс не- 
быстрый, а обучение четвероногого 
питомца приёмам основного пред- 
назначения, а именно поиску и об- 
наружению взрывоопасных предме- 
тов, занимает порядка двух месяцев. 
«Но ешё больше времени уходит на 
тренировки по преодолению пре- 
пятствий, здесь уже пары месяцев 
не хватит», — отметил представитель 
команды Северного флота матрос 
Яраш Шихмурзаев. 

Следующим этапом состязаний 
станет демонстрация специальных 
навыков по поиску и обнаружению 
взрывоопасных веществ как на мин- 
ном поле, так и в отдельно стоящем 
предмете. В финале, как обещает 


| 


заместитель главного судьи подпол- 
ковник Дмитрий Чуриков, участни- 
ков ждёт самый зрелищный и дина- 
мичный этап конкурса — сапёрный 
биатлон со стрельбой из мелкокали- 
берной винтовки. 

«Особенность данного этапа 
в том, что он объединит всё, что 
расчёты отработают в первые дни 
конкурса», — сообщил подполков- 
ник Дмитрий Чуриков. При этом 
он добавил, что в финальный забег 
включены такие препятствия, как 
водная преграда, где собакам при- 
дётся плыть и переправляться по 
канату. 


Николо-Урюпино, 
Московская область 


ВЕТСТВЕННО 


Инновации Железнодорожных войск пройдут проверку на БАМе 


Воины стальных магистралей демонстрируют успехи в рационализаторстве и изобретательстве 


Михаил ОРЕХОВ 


В Железнодорожных войсках, как и в Во- 
оружённых Силах в целом, изобретатель- 
ству и рационализаторству уделяют при- 
стальное внимание. — Изобретательская 
и рационализаторская работа в Железно- 
дорожных войсках проводится под’ руко- 
водством Главного управления начальника 
Железнодорожных ‘войск, возглавляемого 
генерал-лейтенантом Олегом Косенковым. 
ЕЁ результаты способствуют улучшению 
характеристик создаваемой для войск но- 
вой техники. 


Почему на вопросах изобретательства 
и рационализаторства сделан акцент в на- 
стоящей статье? Именно эти два элемента 
были основой при выполнении постав- 
ленной руководством Министерства обо- 
роны РФ и Российской Федерации задачи 
по перевооружению на новые образцы во- 
оружения и военной техники. 

В начале 2010-х годов уровень совре- 
менных образцов ВВСТ в Железнодорож- 
ных войсках составлял менее 20 процентов. 
В целях своевременного и качественного 
выполнения поставленной задачи в об- 
ласти перевооружения был принят ряд 
управленческих решений, в ходе исполне- 
ния которых под непосредственным руко- 
водством начальника управления (органи- 
зации производства) — главного инженера 
Главного управления начальника Железно- 
дорожных войск полковника С. Соловьёва 
был проанализирован весь модельный ряд 
выпускаемых промышленностью техни- 
ческих средств, изобретения и рациона- 
лизаторские предложения в отношении 
состоящих на обеспечении войск старых 
технических средств, выполнены другие 
мероприятия. В результате появилась Кон- 
цепция развития техники Железнодорож- 
ных войск на период до 2020 года, утверж- 
дённая начальником Главного управления 
Железнодорожных войск генерал-лейте- 
нантом Олегом Косенковым. 

Указанная концепция стала немедлен- 
но реализовываться на практике. В войска 
начал поступать новый наплавной уни- 
фицированный железнодорожный мост- 
лента МЛЖ-ВФ-ВТ. Разработан и принят 
на снабжение Вооружённых Сил РФ мост- 
эстакада железнодорожный ИМЖ-500. 

При этом начиная с 2010-х годов на 
войска стали возлагать всё больше задач 
по ремонту путей необщего пользования 
ветвевладельцев Министерства обороны 
РФ, обваловке арсеналов ГРАУ, ликви- 
дации последствий стихийных бедствий. 
Отдельного внимания своей масштабно- 
стью заслуживает задача по строительству 
железной дороги Журавка — Миллерово 
в обход Украины. Войска с честью спра- 
вились с ней. При этом вопрос оснащения 
новыми образцами техники, способной 
обеспечить выполнение возрастающих за- 
дач, стал основополагающим, жизненно 
необходимым. 

Как следствие, потребовалась не толь- 
ко активизация изобретательской и раци- 
онализаторской мысли, но и направление 
сё в нужное русло, повышение сё эффек- 
тивности. Стимул был найден в понятии 
«инновация». Как известно, определение 
«инновация» (Федеральный закон 2011 г. 
№ 254-ФЗ) трактуется следующим обра- 
30М: «введённый в употребление новый 
или значительно улучшенный продукт 
(товар, услуга) или процесс...» У каждого 
участника изобретательской и рациона- 
лизаторской работы появилась заинте- 
ресованность стать участником иннова- 
ционного процесса, видеть практические 
результаты своей деятельности. 

Рационализаторская работа в Желез- 
нодорожных войсках по большей части 
возложена непосредственно на войско- 
вое звено, на Испытательный полигон 


(железнодорожной техники, Ярославль) 
3-го ЦНИИ Минобороны России. Спе- 
циалистами разрабатываются различные 
рационализаторские предложения по со- 
вершенствованию использования техники 
при проведении работ, а также по техно- 
логии выполнения строительно-восста- 
новительных работ. Наиболее активными 
рационализаторами являются инженеры- 
испытатели майоры Д. Шафорост, В. Ев- 
стратовский и А. Козлов. 

Изобретательская работа в силу спен- 
ифики деятельности в большинстве случаев 
является прерогативой научно-исследо- 
вательских организаций и вузов Минобо- 
роны РФ, осуществляющих деятельность 
в интересах Железнодорожных войск. Это 
Научно-исследовательский испытательный 
центр специальной техники Железнодорож- 
ных войск 3-го Центрального научно-иссле- 
довательского института Минобороны Рос- 
сии, Военный институт (Железнодорожных 
войск и военных сообщений), НИИ (воен- 
но-системных исследований МТО Воору- 
жённых Сил РФ), Военная академия МТО 
имени генерала армии А.В. Хрулёва. 


За первое полугодие 2021 года органи- 
зации Железнодорожных войск подали 
‘более десяти заявок, получили три патента 
и два свидетельства на регистрацию объ- 


ектов интеллектуальной собственности 
(изобретения, полезные модели, програм- 
мы и базы данных). Большим подспорьем 
для сегодняшних изобретателей является 
наличие и развитие учебно-материальной 
базы научно-исследовательских организа- 
ций и военных вузов Минобороны РФ. 

От НИИЦ СТ ЖДВ наибольших успе- 
хов в изобретательской работе достигли 
полковник С. Лагунов, подполковники 
А. Шалин, М. Орехов, майор А. Осипов 
и старший научный сотрудник Н. Черепок. 

От Военного института (Железнодо- 
рожных войск и военных сообщений) 
выделяются преподаватели полковники 
запаса Г Августов, подполковники О. Хи- 
жавский и А. Шейко. 

В 2021 году уровень оснащения Же- 
‘лезнодорожных войск новыми образцами 
военной техники и имущества составил 
более 75 процентов. Рассмотрим боле под- 
робно, что было разработано, принято на 
снабжение Вооружённых Сил РФ и по- 
ставляется в настоящее время в Железно- 
дорожные войска. 


СВАЕБОЙНЫЕ СРЕДСТВА 


Для погружения одиночных деревян- 
ных, железобетонных и металлических 
свай, кустовых свай и свай-сплоток забив- 
ным способом, выполнения монтажных 
и погрузо-разгрузочных работ при соору- 


жении опор временных и краткосрочных 
железнодорожных мостов на базе автомо- 
бильного крана специального назначения 
КС-55729-5М1 разработан универсаль- 
ный сваебойный агрегат УСА-2М. 

По результатам работы в конструкции 
УСА-2М в качестве прорывных техно- 
логий были применены новые системы 
очистки гидравлической жидкости. При- 
менена абсолютно новая система блоки- 
ровки задней подвески. Направляющая 
для забивки свай обеспечивает навешива- 
ние дизельных трубчатых молотов с мас- 
сой ударной части 600, 1250 и 1800 кг, что 
обеспечивает забивку свай-сплоток мас- 
сой до пяти тонн. Дополнительно реали- 
зована идея установки на стрелу автокрана 
двухместной рабочей платформы, обеспе- 
чивающей возможность безопасной рабо- 
ты личного состава на высоте до 12 м. Та- 
ким образом, было создано многоцелевое 
изделие, сочетающее функции трёх ранее 
состоящих на снабжении Вооружённых 
Сил РФ изделий. Как следствие, повы- 
шена степень унификации технических 
средств, снижены финансовые затраты на 


содержание техники, оптимизировано ко- 
личество учебных специальностей в учеб- 
ных подразделениях Железнодорожных 
войск. 

В настоящее время универсальный 
сваебойный агрегат УСА-2М задействован 
в обустройстве блочно-модульных город- 
ков при реконструкции БАМа, выполне- 
нии монтажных и погрузо-разгрузочных 
работ. 


УСТАНОВКИ 
ДЛЯ ЗАВИНЧИВАНИЯ СВАЙ 


Для завинчивания винтовых свай и бу- 
рения грунтов Г-ТУ категории, включая 
вечномёрзлые, разработана установка для 
завинчивания свай УЗС-85. 

Сложность разработки установки 
УЗС-85 заключалась в возможности раз- 
мешения гидровращателя на стреле авто- 
мобильного крана, так как усилия, воз- 
никающие при работе гидровращателя, 
абсолютно не характерны для стрелы ав- 
токрана. В процессе проводимой работы 
данный вопрос был решён. Гидровращате- 
лем развивается максимальный крутящий 
момент при погружении винтовых свай 
до 85 кН-м, что обеспечивает погружение 
сваи без наращивания длиной до 1 м. 

Дополнительно установка УЗС-85 по- 
зволяет производить строительно-мон- 
тажные и погрузочно-разгрузочные ра- 
боты с обычными и опасными грузами 
на стационарных объектах и в полевых 
условиях, питание ручного электрифици- 
рованного и гидравлического инструмен- 


та электрической энергией и гидравличе- 
ской жидкостью. 


ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ 
КОМБИНИРОВАННОГО ХОДА 


Для постановки на рельсовую колею 
автомобильной и пневмоколёсной техники 
(без проведения конструктивной доработ- 
ки машин), например, для подачи звеньев 
железнодорожного пути под путеукладчик, 
доставки грузов к месту выполнения работ, 
разработаны универсальные устройства 
комбинированного хода. Они представ- 
ляют собой специальные подвижные пло- 
щадки, на которые можно поместить лю- 
бой автомобиль с осевой нагрузкой до 12 т 
‘и любой колёсной формулой. 

Под эту характеристику подпадают 
все многоцелевые военные автомобили 
(«Тигр», КамАЗ и «Урал»), а также спец- 


техника, смонтированная на автомо- 
бильном шасси, в первую очередь это 
автокраны и войсковые автомобильные 


экскаваторы. При этом размещаемый ав- 
томобиль полностью вписывается в габа- 
рит подвижного состава, действующий на 
железной дороге. 

Как возникла идея комбинирован- 
‘ного хода? Всё началось ещё в 1975 году 
при строительстве БАМа, когда была по- 
ставлена задача произвести планировку 
откосов выемки железнодорожного пути. 
Выполнение задачи усложнялось отсут- 
ствием автомобильного подъезда к месту 
работ. Выход нашли — обычный пневмо- 
колёсный экскаватор разместили на пу- 


и агрегатов силовой установки. В каче- 
стве силовой установки на базовом трак- 
торе установлен современный двигатель 
ЯМЗ-536 мощностью 176,5 кВт (240 л.с.). 
Для дозировки балласта в путь, засып- 
ки шпальных ящиков, оправки балласт- 
ной призмы, срезки балластного слоя при. 
снятой рельсошпальной решётке, очистки 
пути от снега, подачи звеньев рельсош- 
пальной решётки на путевых тележках 
под путеукладчик, выполнения маневро- 
вых работ в малых объёмах в ходе путевых 
работ разработан тракторный тягач-до- 
зировщик ТТД-3. Особенностью образца 
является применение комбинированного 
хода (грунтового и рельсового), возмож- 
ность передвижения по железнодорож- 
ному пути колеи 1520 и 1435 мм в любом 
диапазоне скоростей, в том числе с воз- 
можностью перемещения железнодорож- 
ного состава массой до 600 т. 
Вышсуказанные образцы техники уже 
прошли успешную апробацию на объ- 
ектах учебно-практических работ Же- 
лезнодорожных войск, а также широко 
использовались для решения различных 
задач, например при возведении автомо- 
бильного мостового перехода через реку 
Ениссй у села Кара-Хаак, при ликвидации 
последствий наводнения в Дальневосточ- 
ном федеральном округе и Иркутской об- 
ласти, паводков в Алтайском крае, при ту- 
шении и ликвидации пожаров в Хакасии 
и Иркутской области, при реконструкции 
железнодорожных путей к космодрому 
Плесецк, при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций техногенного 


Целый ряд разработанных НИИЦ СТ ЖДВ 

и принятых на снабжение ВС РФ технических средств 
и запатентованных конструктивных решений не имеет 
аналогов в России и за рубежом 


тевых железнодорожных тележках и от- 
буксировали к месту производства работ. 
В результате задача была выполнена. 

В рамках изучения опыта строитель- 
ства БАМа специалисты НИИЦ СТ ЖДВ 
учли тогдашнюю успешную реализацию 
идеи комбинированного хода и стали 
двигаться в этом направлении. При этом 
Главным управлением начальника Желез- 
нодорожных войск была поставлена зада- 
ча обеспечить возможность самостоятель- 
ного движения транспортного средства, 
размещённого на устройствах универсаль- 
ного комбинированного хода. Задача была 
решена, войска получили новый образец 
технического средства. 


СПЕЦИАЛЬНЫЙ БУЛЬДОЗЕР 
И ТЯГАЧ-ДОЗИРОВЩИК 


Для сооружения земляного полотна, 
разработки грунтов ЕТ категории и пе- 
ремещения их на расстояние до 100 м при 
разработке выемок и возведении насыпей 
железнодорожного пути, устройстве тран- 
шей и котлованов, связанных со строи- 
тельством железнодорожного пути, вы- 
полнения планировочных работ, обратной 
засыпки и нарезки уступов на косогорах 
(насыпях), а также предварительного рых- 
ления скальных и мёрзлых грунтов раз- 
работан бульдозер специальный БС-1-12. 
Особенностью бульдозера является при- 
менение современного гусеничного трак- 
тора с бесступенчатой гидростатической 
трансмиссией (тяговый класс 12), сопо- 
ставимого по техническому уровню с луч- 
шими зарубежными образцами. Приме- 
няемая гидростатическая трансмиссия 
с планетарными бортовыми релукторами 
обеспечивает бесступенчатое изменение 
тягово-скоростных характеристик, что 
увеличивает ресурс и надёжность узлов 


характера и восстановлении участка же- 
лезнодорожного пути необщего пользова- 
ния филиала Центра МТО (н.п. Каменка 
Ачинского района Красноярского края). 

При этом целый ряд разработанных 
НИИЦ СТ ЖДВ и принятых на снабже- 
ние Вооружённых Сил РФ технических 
средств и запатентованных конструктив- 
ных решений не имеет аналогов в России 
и за рубежом. 

Нынешний год является знаковым 
для Железнодорожных войск. Во-первых, 
6 августа 2021 года войска отмечают юби- 
лей — 170-ю годовщину со дня своего 
образования. Символично, что именно 
в этом году войскам поставлена задача 
приступить к реконструкции и развитию 
существующих железнодорожных путей 
Байкало-Амурской магистрали с целью 
увеличения её пропускной способности 
и прокладки вторых путей. Как известно, 
Железнодорожные войска строили Вос- 
точный участок БАМа. Сейчас первые 
воинские части Железнодорожных войск 
выдвинулись к объектам строительства 
и уже приступили к выполнению работ 
именно на Восточном участке БАМа. 

С учётом предварительных расчётов 
предстоит выполнить значительные объ- 
&мы работ: отсыпать 5 млн кубических 
метров земли, уложить 100 км железно- 
дорожного пути и 100 стрелочных пере- 
водов, построить 25 железнодорожных 
мостов и водопропускных труб. 

В ходе строительства все разработанные 
образцы новой техники будут проверены 
в суровых условиях эксплуатации. Значит, 
изобретательская и рационализаторская 
мысль Железнодорожных войск получит 
новый импульс для дальнейшего развития. 


Подполковник Михаил ОРЕХОВ, 
начальник отдела 5 НИИЦ СТ ЖДВ. 
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Одарённых детей обучают передовым технологиям 


Кадетский корпус (школа П-технологий) Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого в полной мере соответствует 
тенденциям научно-технического прогресса 


Андрей ДУДЕНКО * 


В стройной системе среднего об- 
щего образования Министерства 
обороны России особое место’ за- 
нимает кадетский корпус (школа 
Т-технологий). Свои двери для пер- 
вых воспитанников довузовское учеб- 
ное заведение принципиально нового 
типа открыло 1 сентября 2015 года. 
Создан корпус в соответствии с ре- 
шением главы военного ведомства, 
школа, в качестве структурного под- 
‘разделения, вошла в состав Военной 
академии связи в Санкт-Петербурге. 
Основная общеобразовательная про- 
грамма ипрограммы дополнительного 
образования, по которым занимают- 
ся воспитанники кадетского корпуса, 
направлены на развитие творческих 
способностей и поддержку детей, 
проявивших талант в изучении физи- 
ки, математики и информационных 
технологий. Об истории и заклады- 
ваемых традициях школы, особеино- 
стях подготовки воспитанников, до- 
стижениях и перспективах развития 
корреспонденту «Красной звезды» 
рассказала врио начальника корпуса 
Юлия ПОНОМАРЁВА. 


— Юлия Сергеевна, что представ- 
ляет собой школа 1Т-технологий на 
сегодняшний день? 

— Кадетский корпус (школа 
ТТ-технологий) — структурное под- 
‘разделение Военной академии связи 
имени Маршала Советского Союза. 
СМ. Будённого. Он создан в со- 
ответствии с решением министра 
обороны Российской Федерации 
генерала армии Сергея Шойгу. Свои 
двери первым воспитанникам наше 
учебное заведение открыло 1 сен- 
тября 2015 года. 

Основная общеобразовательная 
программа и программы дополни- 
тельного образования, по которым 
сегодня занимаются воспитанники, 
направлены на развитие творческих 
способностей и поддержку детей, 
проявивших заметный талант в из- 
учении физики, математики и ин- 
формационных технологий. Школа 
‘рассчитана на обучение 80 юношей 
в 10-хи 11-х классах. Обучающиеся 
находятся на полном государствен- 
ном обеспечении. 

— Каковы особенности и наиболее 
‘интересные нюансы образовательного 
процесса? 

— Считаю целесообразным об- 
ратить внимание на некоторые 
особенности организации образо- 
вательной и научной деятельности 
в кадетском корпусе, отличающие 
нас от других довузовских образо- 
вательных учреждений военного 
ведомства. Наша школа задумана 
как образовательное учреждение 
для одарённых детей, где должна 
постоянно совершенствоваться си- 
стема отбора. Для каждого кадета 
продуман индивидуальный образо- 
вательный маршруг. У нас происхо- 
дит частое обновление контингента. 
Каждый год производится выпуск, 
то есть сменяется половина обуча- 
ющихся. 

Будучи структурным подразде- 
лением академии, мы должны обе- 
спечивать непрерывность профес- 
сионального образования в системе 
«кадетский корпус — военный вуз». 
Выстроена система исследователь- 
ской и проектно-исследовательской 
деятельности во взаимосвязи с ка- 
федрами академии и ведущими на- 
учными и учебными учреждениями 
‘Санкт-Петербурга. 

Основная цель работы нашего 
слаженного педагогического кол- 
лектива направлена на получение 
кадетами начальных знаний и навы- 
ков военного специалиста в области 
связи, необходимых для осознанно- 
то выбора профессии и успешного 
продолжения научной деятельно- 
сти в вузах Министерства обороны. 
За короткий период школа заняла 
лидирующие позиции среди обще- 
образовательных организаций воен- 
ного ведомства по результатам ЕГЭ, 
различных диагностических работ, 
проводимых в рамках проверки ка- 
чества образования методическим 
центром Минобороны России, кон- 
курсов по плану Главного управления 
кадров Министерства обороны РФ. 


Юлия ПОНОМАРЕВА. 


интерес у них вызывает проектно- 
исследовательская — деятельность, 
связанная с программированием, 
физикой и информатикой. В рамках 
проектно-исследовательской рабо- 
ты воспитанники школы разраба- 
тывают новые подходы к оценива- 
нию экологических рисков военных 
объектов на основе разнородных 
данных, средства подавления элек- 
тронного оборудования противни- 


тальной физике свойственны буду- 
щим физикам-экспериментаторам. 
Третий — способности к компьютер- 
ному моделированию физических 
процессов на основе теоретических 
представлений или эксперименталь- 
ных данных для их обоснования. 

С целью формирования у ребят 
интереса к военно-научному твор- 
честву, их обучения методике и спо- 
собам самостоятельного решения 
научно-технических задач, разви- 
тия творческого мышления, вне- 
дрения способов противодействия 
информационным воздействиям на 
информационно-телекоммуника- 
ционную сеть военного назначения, 
их визуализации для кадет органи- 
зовано сотрудничество с учебно- 
исследовательской — лабораторией 
кафедры безопасности инфокомму- 
никационных систем специального 
назначения академии. Взаимодей- 
ствие школы с лабораторией спо- 
собствует углублённой подготовке 
кадет как будущих специалистов 
войск связи, их всестороннему раз- 
витию. 

— В чём особенности отбора юно- 
‘шей, претендующих на поступление 
в школу? Как корпус готовился к при- 
&мув 2021 году? Как проходили всту- 
пительные испытания? 


Основная цель работы педагогического 
коллектива направлена на получение кадетами 
начальных знаний и навыков военного 
специалиста в области связи 


ка, программный симулятор для 
подготовки радиотелеграфистов 
с использованием компьютерных 
технологий, способ доставки по- 
чтовых отправлений с использова- 
нием беспилотных летательных ап- 
паратов (дронов), создают каталог 
ретроспективы развития техники 
радиоприёма и анимацию оптиче- 
ских эффектов в элементах воло- 
конно-оптических систем передачи 
информации. Неудивительно, что 
результатами проектно-исследова- 
тельской деятельности воспитан- 
ников стали демонстрационные 
стенды возможностей противника 
по перехвату информации е НЮ 
устройств АРМ, макеты полевого 
узла связи времён Великой Отече- 
ственной войны. 


— Действительно, подобные на- 
правления в проектно-исследова- 
тельской деятельности сегодня очень 


актуальны. 
— Актуальная и реально ши- 
рокая проблематика проектов, 


охватывающая различные сферы 
деятельности в соответствии с ти- 
пологией предметов труда, всецело 
способствует углублению и расши- 
рению познавательных интересов, 
помогает воспитанникам опреде- 
лить соотношение социально-про- 
фессиональных притязаний и уров- 
ня личностных характеристик, 
существенно повышает их готов- 


В 2020 году 29 выпускников из 38 стали 
курсантами высших военных учебных заведений 


— Расскажите о взаимодействии 
с академией, её научными подразде- 
‘лениями. Как это используется в вос- 
питании кадет и их профессиональной 
ориентации? 

— На наш взгляд, одной изэффек- 
тивных форм, которую мы активно 
используем в своей работе по воен- 
но-профессиональной ориентации 
воспитанников, по праву считается 
обширная проектная деятельность. 
Безусловно, это актуальное направ- 
ление работы с одарёнными детьми. 
Особенность такой работы в нашем 
кадетском корпусе — привлечение 
к сё руководству наряду с преподава- 
телями школы и преподавательского 
состава кафедр академии. 

Стоит отметить, что воспитан- 
ники по собственному желанию 
выбирают темы проектно-иселе- 
довательских работ. Наибольший 


ность к профессиональному само- 
определению. 

Для выполнения технических 
и инженерных проектов организо- 
вано взаимодействие с кафедрами 
академии, в частности с кафедрой 
физики. У воспитанников, зани- 
мающихся совместно с курсан- 
тами, быстрее формируются спе- 
циальные способности в физике, 
проявляющиеся в трёх аспектах. 
Первый — способности к теорети- 
ческому обобщению физических 
явлений, законов, теоретическому 
описанию и анализу окружающего 
мира. Ведь способности к теорети- 
ческой физике присущи будущим 
физикам-теоретикам. Второй — спо- 
собности к экспериментальному 
исследованию эффектов, явлений 
и закономерностей окружающего 
мира. Способности к эксперимен- 


— В наш кадетский корпус по- 
ступают юноши после окончания 
9-го класса. Таких образовательных 
заведений при Минобороны России 
всего три. Это школы для одарён- 
ных детей. При проведении кон- 
курсного отбора особое внимание 
уделяется определению способно- 
стей к занятиям точными науками, 
определению уровня готовности 
к освоению образовательных про- 
грамм профильного изучения мате- 
матики и физики. 

Особенность приёма кадет уже 
второй год подряд связана с панде- 
мией коронавирусной инфекции. 
Поэтому всё проходит в дистанци- 
онном режиме. Перед коллективом 
кадетского корпуса стояли очень 
серьёзные задачи формирования 


технической и методической со- 
ставляющей испытаний, обеспече- 
ния доступности и объективности 
оценивания претендентов, которые 
находились в различных регионах 
Российской Федерации. В режи- 
ме подготовки к новой приёмной 
кампании 2021 года были проведе- 
ны дни открытых дверей на канале 
УсиТиве кадетского корпуса. 

— Многие ли из выпускников 
имеют желание поступать в Военную 
академию связи? Сколько их сегод- 


ня обучается в ВАС? Пользуются ли 
популярностью среди воспитанников 
другие военные вузы? 

— Почти 70 процентов выпуск- 
ников стали курсантами высших 
военных учебных заведений, что 
в настоящее время — один из са- 
мых высоких показателей среди 
довузовских образовательных ор- 
ганизаций Министерства обороны 
Российской Федерации. В Военной 
академии связи на данный момент 
обучаются 83 выпускника. В Воен- 
но-космической академии имени 
А.Ф. Можайского обучаются чет- 
веро наших выпускников. По од- 
ному выпускнику обучаются в Во- 
енном институте (военно-морском) 


ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова» 
в Санкт-Петербурге, Краснодар- 
ском высшем военном авиацион- 
ном училище лётчиков имени Героя 
Советского Союза А.К.Серова и Во- 
енном университете радиоэлектро- 
ники в Череповце. 

— Какое количество выпускников 
2020 года стали курсантами академии 
и других военных вузов? Насколько 
пристально отслеживаете курсант- 
‘ский путь выпускников? 

— В 2020 году 29 выпускников 


из 38 стали курсантами высших во- 
енных учебных заведений. Из них 
28 стали курсантами Военной акаде- 
мии связи. Безусловно, мы отслежи- 
ваем курсантский путь выпускников 
предыдущих лет. Наши выпускни- 
ки — это активные участники меро- 
приятий корпуса. Важно отметить 
преемственность, которая сложи- 
лась в корпусе, когда выпускники 
становятся хорошими наставниками 
и помощниками для новых воспи- 
танников, кураторами их проектов. 


— Чем представлена учебно-ма- 
териальная база корпуса? В чём за- 
ключается её уникальность? Как идёт 
процесс модернизации и обновления? 

— В корпусе созданы все необ- 
ходимые и комфортные условия для 
обучения и проживания воспитан- 
ников. У нас есть 17 учебных клас- 
сов, оснащённых интерактивными 
мультимедийными комплексами. 
Также развёрнуты специализиро- 
ванные лаборатории, в которых 
проводятся занятия по информа- 
тике и ИКТ, объединения допол- 
нительного образования: кабинеты 
сетевых технологий, мультимедий- 
ного оборудования, лаборатории 
программного обеспечения, робото- 


техники, ЗО-центр, производствен- 
но-технологическая зона, включа- 
ющая в себя лазерный, фрезерные 
и токарные станки и ЗО-принтеры. 
Есть робототехнический полигон, 
предназначенный для испытания 
и отладки робототехнических ком- 
плексов, укомплектованная библи- 
отека, в которой имеется доступ 
к ведущим электронным образова- 
тельным ресурсам. 

Воспитанники проживают по 
два человека в комнате. Для занятий 
спортом используются три спор- 
тивных зала, бассейн и открытый 
стадион академии. В расположении 
кадет имеются две спортивные ком- 
наты, предназначенные для инди- 
видуальных и групповых занятий. 
Организовано пятиразовое питание 
в современной оборудованной сто- 
ловой.  Материально-техническая 
база постоянно совершенствует- 
ся, идёт допоставка оборудования 
в специализированные кабинеты 
‘и лаборатории в соответствии с пла- 
‘нами развития. В школу поставлен 
комплекс нейрорегуляции, обору- 
дованы комната психологической 
разгрузки, холл военно-профессио- 
‘нальной ориентации. 

— Каков педагогический потен- 
циал школы? 

— Сегодня корпус имеет высо- 
кий профессиональный и научный 
потенциал. В настоящее время 
в Т-школе работают пять кандида- 
тов наук, все преподаватели имеют 
высшую и первую категории. Мно- 
гие педагоги отмечены ведомствен- 
ными наградами. В корпусе созданы 
условия для профессионального 
роста и мастерства педагогических 
работников. 

— Каковы достижения воспитан- 
ников в образовательной, научной, 
культурной, спортивной сферах? 

— В этом году у нас по резуль- 
татам ЕГЭ три «стобалльника», по- 
ловина выпускников по сумме трёх 
экзаменов набрали более 240 бал- 
лов, многие ребята получили более 
90 баллов по физике и математике, 
а среди сдававших информатику 
нет ни одного с результатом ниже 
90 баллов. По всем предметам, ко- 
торые сдавали наши воспитанники, 
результаты кадетского корпуса зна- 
чительно выше средних по России. 


Среди обучающихся есть призёры 
регионального этапа Всероссий- 
ской олимпиады школьников, по- 
бедители и призёры международных 
и региональных конкурсов и конфе- 
ренций. За особые успехи в учении 
двое выпускников в 2018 году на- 
граждены почётным знаком прави- 
тельства Санкт-Петербурга. Только 
за последний год кадетский корпус 
воспитал одного победителя регио- 
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физи- 
ческой культуре и двух призёров по 
физике и информатике. На ХХУШ 
Межрегиональной олимпиаде 
школьников «САММАТ-2020» два 
воспитанника стали призёрами, ди- 


пломом третьей степени награждён 
один воспитанник на онлайн-этапе 
олимпиады «Физтех». 

Победителями и призёрами 
районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в про- 
‘шлом учебном году стали 32 каде- 
та. На Всеармейской олимпиаде 
по физике, где принимали участие 
команды из 27 довузовских органи- 
заций Минобороны РФ, команда 
11-го класса заняла второе место, 
а команда 10-го класса — третье. 
Наш воспитанник стал победителем 
этой олимпиады в личном первен- 
стве среди одиннадцатиклассников. 
Хорошие результаты ребята пока- 
зали и на Всеармейской олимпиаде 
по иностранному языку, заняв 1, 2 
и 3-е места в личном зачёте среди 
воспитанников кадетских корпусов 
с двухгодичным сроком обучения. 

Воспитанники активно прини- 
мают участие в научных конферен- 
циях, где представляют результаты 
своей проектно-исследовательской 
деятельности, становятся победите- 
лями и призёрами. Успешно высту- 
пает команда школы 1Т-технологий 
на Международном фестивале ин- 
новационных научных идей «Старт 
в науку». Некоторые проекты кадет 
трансформировались в реальные 
продукты. Воспитанники стано- 
вятся участниками и победителями 
творческих конкурсов. Все дости- 
жения стали возможными благо- 
даря слаженной работе професси- 
онального коллектива кадетского 
корпуса и поддержке командования 
академии. 

— Каков уровень взаимодействия 
школы с различными военными 
и гражданскими организациями горо- 
да и региона? 

— В режиме сетевого взаимодей- 
ствия с довузовскими образователь- 
ными учреждениями Минобороны 
мы участвуем в семинарах, конфе- 
ренциях, конкурсах, направленных 
на совершенствование системы ка- 
детского образования. В 2019 году 
кадетский корпус стал площадкой 
Петербургского международного 
образовательного форума. В этом 
году в нашей школе прошла регио- 
нальная научно-практическая кон- 
ференция «Актуальные вопросы 
организации дистанционного обу- 
чения воспитанников». Преподава- 
тели поделились опытом примене- 
ния современных образовательных 
технологий в условиях дистанцион- 
‘ного обучения. 

Уже сегодня кадетский корпус 
можно назвать одним из центров 
ГТ-образования. Коллектив школы 
выступает организатором ряда ме- 
роприятий районного, региональ- 
ного и ведомственного уровней. Это 
олимпиады по программированию, 
соревнования по робототехнике, 
курсы компьютерной грамотности. 

— 2021 год в соответствии с Ука- 
зом Президента РФ объявлен Годом 
науки и технологий. Расскажите 
в связи с этим о планах коллектива 
школы. 

— В рамках Года науки и техно- 
логий планируется создание на базе 
корпуса лаборатории по основам 
изучения нейросетей и искусствен- 
ного интеллекта. Также реализуется 
проект академии по внедрению об- 
разовательного портала для дистан- 
ционной подготовки к ЕГЭ по про- 
фильным предметам. 


Фото из архива кадетского корпуса 
Санкт-Петербург 
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<...> Всего в Сирию бу- 
дет доставлено почти 15 тонн 
продовольственных товаров и 
средств гигиены», — говорится 
в сообщении на сайте областно- 
го правительстве 

Из региона отправили мёд, 
пряники и пастилу, а также тонну 
муки, предоставленную тульским 
комбинатом хлебопродуктов. «Гу- 
манитарная помощь от региона 
собирается по поручению губерна- 
тора Алексея Дюмина, и я считаю 
этот шаг важным для поддержки 
людей, оказавшихся в непростой 
жизненной ситуации», — приво- 
дит пресс-служба слова директора 
предприятия Дмитрия Срослова. 
ская область с 2017 года 
поставляет гуманитарную помощь 
в Сирийскую Арабскую Республи- 
ку, втом числе в рамках всероссий- 
ской акции «Дети России — детям 
Сирии». В сборе продовольствен- 
ных товаров, средств гигиены уча- 
ствуют как предприятия и органи- 
зации, так жители региона. 

Помощь нуждающемуся на- 
селению Сирии оказывают и дру- 
гие российские регионы. Гумани- 
тарный добровольческий корпус 
Ханты-Мансийского автономно- 
го округа также отправит первую 
партию гуманитарной помощи 
детям Сирии. В неё войлуг товары 
первой необходимости, канцеляр- 
ские принадлежности, нескоро- 
портящиеся продукты, сообщил 
в минувшую пятницу региональ- 
ный департамент общественных 
и внешних связей Югры. 

«Гуманитарный доброволь- 
ческий корпус Югры окажет гу- 
манитарную помошь сирийским 
детям. Югорские «коробки добра» 
в количестве 500 штук отправятся 
уже 18 июля. В них войдут товары 
первой необходимости, канитова- 
ры, нескоропортящиеся продук- 
ты», — сказано в сообщении. 

Наборы приобретаются на 
добровольные — пожертвования 
неравнодушных жителей. В их 
состав входят продукты питания 
первой необходимости, в том 
числе фрукты, крупы, масло, ту- 
шёнка, сгущённое молоко, сахар, 
‘а также средства индивидуальной 
защиты — одноразовые маски, 
перчатки, антисептики, мыло. 

В апреле 2018 года губернатор. 
Ханты-Мансийского автономно- 
го округа Наталья Комарова посе- 
тила Сирию, заключив соглаше- 
ние между российским регионом 
и сирийской провинцией Хомс 
о сотрудничестве в экономиче- 
ской и гуманитарной сферах. 


*** 


Президент Сирии Башар 
Асад принёс присягу в Дамаске 
в качестве главы государства на 
четвёртый семилетний срок. Тор- 
жественная церемония инаугура- 
ции состоялась 17 июля во дворце 
Каср аш-Шааб на горе Касьюн. 


В зале двориа присутствовали чле- 
ны Народного совета (парламента) 
Сирийской Арабской Республи- 
ки, члены правительства, предста- 
вители военного командования, 
лидеры религиозных конфессий 
и общественные деятели, сооб- 
щает сирийское информационное 
агентство ЗАМА. 

Наша справка. 27 мая пред- 
седатель Народного совета Сирии 
Хаммуда Сабаг объявил, что побе- 
дуна выборах президента страны, 
которые прошли 26 мая, одержал 
Асад, получивший поддержку 95,1 
процента избирателей. Срок пре- 
зидентских полномочий, согласно 
конституции 2012 года, состав- 
ляет семь лет. Предыдущие вы- 
боры состоялись в 2014 году, на 
них Асад получил поддержку 88,7 
процента избирателей. 


социальной справедливости и 
единства арабской нации». 

В своей инаугурационной 
речи Асад поблагодарил сирий- 
ский народ за стойкость и муже- 
ство в преодолении трудностей, 
связанных с непрекращающимся 
уже десять лет военным конфлик- 


том на территории страны. «Я 
приветствую народ, защитивший 
родину ценой своей крови, — под- 
черкнул он. — Я приветствую тех, 
кто сохранил верность в своих 
душах и сердцах, кто несёт исто- 
рическую ответственность и кто 
олицетворяет собой приналлеж- 
ность к самым высоким идеалам 
иединству родины». 

Поего словам, планы внешних. 
сил, желавших разделить сирий- 
ский народ, полностью провали- 
лись. «Независимо от этнической 
или религиозной принадлежности 
вы продемонстрировали единство 
в борьбе за нашу конституцию 
и за нашу родину», — указал Асал. 

Товоря о своих планах в каче- 
стве главы государства уже чет- 
вёртый срок подряд, сирийский 
лидер дал понять, что его основ- 


Вместе с тем президент САР 
подтвердил своё желание вернуть 
под контроль Дамаска террито- 
рии, находящиеся под властью. 
террористических группиро- 
вок и их зарубежных партнёров. 
«Перед нами стоит важная зада- 
ча освобождения наших земель, 
освобождения их от террори- 
стов, а также от турок и амери- 
канцев, которые им потворству- 
ют. <..> Мы приветствуем всех 
патриотично настроенных си- 
рийцев, которые отдают свои 
жизни, сражаясь на северо-вос- 
токе страны против американ- 
ских оккупантов, их наёмников 
и агентов», — добавил Асад. 

Накануне инаугурации си- 
рийского лидера не исключа- 
лись провокации со стороны 
террористических  группиро- 
вок. На брифинге в пятницу 
заместитель руководителя рос- 
сийского Центра по прими- 
рению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бе- 
женцев в САР контр-адмирал 
Вадим Кулить сообщил, что 
в ЦПВС из различных источ- 
ников поступают сведения 
о подготовке боевиками тер- 
рористической группировки 
провокации в Идлибской зоне 
деэскалации. «По имеющей- 
ся информации, террористы 
планируют осуществить инс- 
ценировку химической атаки 
на линии соприкосновения 
в районах населённых пунктов 
'Серакаб и Хан-Шейхун с при- 
влечением  псевдогуманитар- 
ной организации «Белые ка- 
ски» и местных медиаресурсов 
к постановочным съёмкам для 
обвинения сирийских пра- 
вительственных сил в приме- 
нении отравляющих веществ 
против мирного населения», — 
сказал он. 

Кроме того, по поступаю- 
щим в ЦПВС данным, «спящи- 
ми ячейками» террористических 
группировок в населённых пун- 
ктах Даиль, Тафас, Нава, Джа- 
сим и Эс-Санамейн провинции 


Тульская область с 2017 года поставляет гуманитарную помощь 
в Сирийскую Арабскую Республику, в том числе в рамках 
всероссийской акции «Дети России — детям Сирии» 


Выступая перед присутству- 
ющими, Башар Асад зачитал 
текст присяги согласно сельмому 
параграфу принятой в 2012 году 
конституции, положив при этом 
правую руку на священную для 
мусульман книгу Коран. Он по- 
клялся, что будет «уважать кон- 
ституцию страны, её законы и 
республиканский строй, блюсти 
интересы народа и уважать его 
свободы», «охранять суверенитет 
родины, сё независимость, свобо- 
ду и защищать её территориаль- 
ную целостность», «добиваться 


ные усилия будуг направлены 
на восстановление республики 
и преодоление последствий во- 
енного конфликта. «Народ, ко- 
торый вёл жестокую войну и 
возвратил большую часть своих 
земель, безусловно, способен по- 
строить свою экономику в самых 
трудных обстоятельствах и с той 
же волей и решимостью. <...> 
Мы сосредоточим инвестиции, 
в частности, на возобновляемых 
источниках энергии, что должно 
стать очень выгодным вложени- 
ем», — отметил он. 


`Дерьа осуществляется вербовка 
новых боевиков и их подготовка 
к проведению диверсий. В связи 
с возможными провокациями 
правительство САР приняло ряд 
мер для обеспечения безопас- 
ности в южных районах Сирии. 
Подразделениями службы без- 
опасности «Мухабарат» выстав- 
лены дополнительные посты, 
проводятся проверки автотран- 
спорта с целью не допустить 
переброски оружия для «спящих 
ячеек» боевиков и предотвра- 
тить проведение терактов. 


В ИНОСТРАННЫХ АРМИЯК 


Великобритания 


ОКЕАНСКИЙ ПОХОД 
ПОД УГРОЗОЙ 


Миссия авианосной ударной груп- 
пы во главе с авианосцем «Королева 
Елизавета» (Оцееп ЕйхаБев) находит- 
ся под угрозой срыва. На трёх боевых 
кораблях, включая флагман, обнару- 
жены случаи заражения коронавиру- 


сом СОУ!-19. На авианосце уже за- 
болели свыше сотни моряков, хотя все 
члены экипажей британских кораблей 
до выхода в море были дважды при- 
виты вакциной от СОУТО-19. В ито- 
те НМ$ Оицееп Енхабей превратился 
в плавучий госпиталь. По данным га- 
зеты Тне $ип, инфицирование стало 
следствием увольнения моряков на 
берег во время нахождения в порту Ли- 
массол на Кипре. Сейчас британская 
АУГ находится в Индийском океане 
и должна была направиться к берегам 
Японии. 


Германия 


НА ЗАПАДЕ СТРАНЫ - РЕЖИМ 
ВОЕННОЙ КАТАСТРОФЫ 


Министр обороны Германии Ан- 
негрет Крамп-Карренбауэр приняла 
решение о введении режима военной 
катастрофы на западе страны из-за 
разрушительных наводнений. Об этом 
16 июля на брифинге сообщил офици- 
альный представитель министерства 
обороны ФРГ. «Это означает, что ор- 
ганы, ответственные за принятие ре- 
шений, будут выдвинуты на передний 
план, а именно туда, где они необходи- 
мы. Например, командир подразделе- 
ния на месте теперь может определить, 
будет ли предоставлена бронирован- 
ная ремонтно-эвакуационная маши- 
на, военный грузовик или генератор, 
если он имеется в наличии», — пояс- 
нил представитель военного ведом- 
ства. «Я полагаю, что в таких местах 
децентрализация очень важна, а также 
имеет решающее значение для успеш- 
ной реализации принятых мер», — до- 
бавил он. С конца минувшей недели 
около 850 военнослужащих участвуют 
в борьбе с наводнениями на западе 
Германии и устранении последствий 
удара стихии. Кроме того, в ходе по- 
исково-спасательных операций задей- 
ствованы вертолёты бундесвера, его 
грузовые автомобили и катера. В Гер- 
мании принято, что военнослужащие 
в случаях крупных ЧП, как правило, 
оказывают так называемую граждан- 
скую помощь — помогают с логисти- 
кой, возводят заграждения из мешков 
с песком, строят временные госпитали, 
транспортируют раненых, устанавли- 


вают временные вышки связи, разво- 
зят воду и продукты. 


США 


ПОМОГУТ ВЕРТОЛЁТАМИ 


— 


На брифинге в Пентагоне в прошлый 
понедельник пресс-секретарь министер- 
ства обороны Джон Кирби заявил, что 
США намерены передать Афганиста- 
ну 37 многоцелевых вертолётов ЗЖогку 
ОН-60 В/асква\к, а также оказать по- 
мощь с ремонтом вертолётов Ми-17. «Мы 
договорились, что поможем отремонти- 
ровать значительную часть вертолётов 
Ми-17, — сказал он, отвечая на вопрос, 
как будуг действовать афганские военные 
без поддержки американской авиации. 
— Мы также передадим им 37 вертолётов 
Выасква\ к. Это больше, чем у них сейчас 
есть, так что мы более чем в два раза уве- 
личим их флот вертолётов». Стало также 
известно, что Афганская национальная 
армия установила в аэропорту Кабула си- 
стемы ПВО. По словам представителей 
властей, «система была предоставлена 
иностранным государством» и «доказала 
свою эффективность в противодействии 
ракетам и другим снарядам». 


Украина 


ПРОХОДИТ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ 


На Украине 17 июля началось много- 
национальное учение «Три меча 2021» 
при участии подразделений из Литвы, 
Польши, Украины и США. В них на 
Яворовском полигоне во Львовской об- 
ласти задействованы более 1200 воен- 
нослужащих и свыше 200 боевых машин. 
Об этом сообщили в генеральном штабе 
вооружённых сил Украины. От Украины 
в учении участвует подразделение 80-й 
отдельной десантно-штурмовой бри- 
гады. «Три меча 2021» — это командно- 
штабное учение, предполагающее так: 
же привлечение войск для выполнения 
учебно-боевых задач в полевых услови- 
ях. По оценке генштаба Украины, это 
«абсолютно новая линейка международ- 
ных военных учений». Главной целью 
учения «Три меча 2021» названа оценка 
возможностей подразделений в оперг 
циях под руководством командования 
многонациональной литовско-польско- 
украинской бригады. Учение призвано 
повысить уровень готовности к совмест- 
ным действиям войск стран люблинско- 
го треугольника (неформальное объеди- 
нение Литвы, Польши и Украины). 


По сообщениям информагентств 


В интересах стабильности 


в Центральной и Южной Азии 


Требуется диалог с участием всех без исключения политических, этнических и иных 
групп в Афганистане, который должен привести к политическому урегулированию 


Министр иностранных дел Россий- 
ской Федерации Сергей Лавров по 
итогам участия в международной 
конференции «Центральная и Юж- 
ная Азия: региональная взаимосвя- 
занность», состоявшейся в Таш- 
кенте, ответил 16 июля на вопросы 
СМИ. 


Вопрос: Сейчас, по мере развития 
ситуации в Афганистане, у многих 
экспертов складывается‘ впечатле- 
ние, что поспешный вывод войск США 
изстраны был спланированной акцией, 
чтобы создать напряжённость в зоне 
геополитических интересов России. 
Согласны ли вы с такой оценкой? До- 
пускаете ли вы вероятность, что 
уже через некоторое время придётся 
‘иметь дело напрямую с «Талибаномь* 
как с администрацией Афганистана? 

С. Лавров: Я не сторонник кон- 
спирологических теорий. Я слы- 
шал, что, возможно, этот спешный 
вывод войск преследует какие-то 
геополитические цели. Мы не 
должны гадать. Американцы ушли, 


Афганистана. Практически ничего 
не делается для борьбы с этим. 
Создание афганских националь- 
ных сил безопасности — вооружён- 
ных сил страны — можно считать 
таковым очень условно. Статистика 
товорит о том, что 300 тысяч во- 
еннослужащих состоят на службе 
афганского правительства. Талибов 
в три-четыре раза меньше. Тем не 
менее вы видите такой результат. 
Мы не заинтересованы в том, 
чтобы там был хаос. Не только по- 
тому, что не хотим его «перелива» 
в соседние, союзные нам страны, но 
и потому что желаем добра афган- 
скому народу. Рассчитываем на то, 
чтобы эти дружественные нам люди 
жили мирно в обществе, развиваю- 
щемся стабильно, без каких-либо 
угроз терроризма, наркобизнеса, 
происходящих с этой территории. 
Будем по-прежнему работать 
с американцами в формате расши- 
ренной «тройки» (Россия — США — 
Китай плюс Пакистан), а также со 
всеми другими странами, которые 


Рассчитываем на то, чтобы эти дружественные 
нам люди жили мирно в обществе, 
развивающемся стабильно, без каких-либо угроз 
терроризма, наркобизнеса 


как подтвердил президент США 
Дж. Байден, потому что сочли свою 
миссию выполненной. Он старался 
представить ситуацию в максималь- 
но позитивных красках, но все по- 
нимают, что миссия провалилась. 
Это открыто признаётся, в том чис- 
ле ивсамих США. 

Терроризм никуда не исчез. 
ИГИЛ* и отделения «Аль-Каиды»* 
укрепили свои позиции в Афгани- 
стане. Наркопроизводство достигло 
‘рекордных высот: 90 процентов всех 
наркотиков в мире происходит из 


так или иначе могут повлиять на си- 
туацию в Афганистане, в том числе 
с нашими партнёрами из Централь- 
ной Азии, с Индией, Ираном, стеми 
же США. У нас есть московский 
формат, который включает всех ос- 
новных игроков. 

Мы работаем не для того, что- 
бы какая-то одна сила в Афгани- 
стане одолела другую, потому что 
это будет неустойчивым, хрупким 
и временным решением. Такое уже 
проходили. Весь наш пафос в заяв- 
лениях в контактах со сторонами, 


все усилия нацелены на то, чтобы 
диалог, который должен привести 
к политическому урегулированию, 
был инклюзивным, с участием всех 
без исключения политических, эт- 
нических и иных групп в Афгани- 
стане. Это включает талибов как 
часть пуштунского этноса, узбеков, 
хазарейцев, талжиков — всех тех, 
кто проживает в ИРА [Исламской 
Републике Афганистан]. На всё это 
нацелены наши усилия как членов 
московского формата, расширен- 
ной «тройки». 

Нынешняя конференция в зна- 
чительной степени посвящена соз- 
данию благоприятных внешних у 
ловий для того, чтобы Афганистан 
«замирился». В свою очередь, это 
принципиально важно для глав- 
ной цели нынешней конференции, 
а именно — развития перспектив- 
ных проектов сотрудничества, ко- 
торые будут связывать Централь- 
ную и Южную Азию. 

Едва ли в нынешней ситуации, 
пока в Афганистане продолжает- 
ся деградация, кто-то будет всерьёз 
думать об инвестициях в эту страну. 
Но если ИРА будет мирным и нг 
дёжным для прихода сюда бизне- 
са, капиталов, инфраструктурных 
проектов, это серьёзно поможет 
‘обеспечить эффективное функци- 
онирование единых транспортных, 
логистических и прочих систем это- 
го огромного региона. 

Вопрос: Россия планирует рабо- 
‘тать со всеми странами, которые 
могут повлиять на ситуацию в Аф- 
ганистане. И вот недавно МИД Па- 
кистана заявил о том, что готовит 
конференцию, и пригласил принять 
в ней участие. Будет ли МИД России 
представлен и на каком уровне? 

Не могли бы вы прокомментиро- 
вать ситуацию в ЮАР. Президент 
ЮАР С. Рамафоса заявил о том, что 
протесты и провокации, в том числе 
с лозунгами, призывающими к этниче- 


ской конфронтации, были намеренно 
спровоцированы. Как вы оцениваете 
эту ситуацию? Затрагиваются ли 
интересы России с учётом нашего 
партнёрства стран в БРИКС? 

С. Лавров: Сразу скажу, что мы 
не имеем какого-либо отношения 
к процессам, тем более насиль- 


нить то, что уже было согласовано 
правительством Афтанистана, пре- 
жде всего, и движением талибов. 
Вопрос: Создалось ли у вас впе- 
чатление по итогам переговоров 
в Душанбе и Ташкенте, что страны 
Центральной Азии  прислушаются 
к совету Москвы не допускать соз- 
дания американских военных баз на 
своей территории? Какие страны мо- 
гут дополнить формат расширенной 
«тройки»? Обещала Москва какую- 
‘либо помощь Кабулу на вашей встрече 
с президентом Афганистана А. Гани? 
С. Лавров: У меня никаких обя- 
зательств перед президентом Ис- 
ламской Республики Афганистан 
нет. У президента А. Тани, как и 
у талибов, есть обязательства на- 
чать всерьёз политический процесс. 
Напомнив об этом, мы выразили 
надежду, что все стороны в этой 


ческих центрах США упоминалась 
цифра в сто тысяч до конца года. 
Сегодня это тоже было упомянуто 
в контакте с моими центральноази- 
атскими коллегами. 

Они прекрасно понимают все 
риски, которые таятся в этих за- 
мыслах. Наверное, они примут 
правильное решение, исходя из 
собственных интересов. 

Мы имеем в виду, что эта «трой- 
ка» обсуждала, в частности, канди- 
датуры Индии и Ирана. Считаю, 
что это бы обогатило возможность 
этого формата. Посмотрим, как 
пойдёт дело. 

Вопрос: Вы встретились сегодня 
с лидером Узбекистана Ш.М. Мир- 
зивевым. Какие вопросы были на по- 
вестке? О чём договорились? В целом 
оправдались ли «макроожидания» от 
нынешней конференции? 


Практически со всеми странами этих двух регионов у нас тесные 
отношения. С большинством из них реализуются крупные 
инфраструктурные, энергетические и иные проекты 


ственным протестам, и в Южно- 
`Африканской Республике, и влю- 
бой другой стране мира. 

Что касается предстоящих меро- 
приятий по Афганистану, то их сей- 
час будет множество. Планируется 
поездка группы афганских полити- 
ческих деятелей, но без представите- 
лей правительства, во главе с А. Аб- 
дуллой. Он является председателем 
Высшего совета по национальному 
примирению Афганистана. С ним, 
как я слышал, ожидается поездка 
делегации, в которой будут пред- 
ставлены другие этнические группы 
Афганистана — таджики, узбеки и 
другие. Они собираются ехать для 
встречи с талибами в Доху. После 
этого они планировали посетить 
Исламабад. Министр иностранных 
дел Пакистана Ш.М. Курейши так 
мне об этом рассказывал. Хотели это 
сделать поскорее, но теперь всё это 
откладывается на 25 июля. 

Здесь, на конференции, в кулу- 
арах рассуждают о каких-то иных 
форматах. Их сейчас может быть 
великое множество. Каждый хочет 
(большинство из лучших побуж- 
дений) каким-то образом помочь 
прилать импульс политическому 
процессу, который давно находится 
в тупике. Нам кажется, для этого не 
нужно изобретать каких-то новых 
договорённостей, а нужно выпол- 


ситуации будуг выполнять дого- 
ворённости, которые в том числе 
достигались при участии междуна- 
родного сообщества. 

Что касается планов амери- 
канцев, то они их не скрывают, 
а активно озвучивают. Во-первых, 
постараться уговорить страны Цен- 
тральной Азии и Пакистан разме- 
стить у себя часть военной инфра- 
структуры, которую американцы 
выволят из Афганистана. 

Но Пакистан и Узбекистан уже 
официально заявили, что это ис- 
ключено. Они не будут на своей тер- 
ритории размещать такую инфра- 
структуру. 

Товорили также и одвусторонних 
контактах. На встрече министров 
иностранных дел пяти центральных 
азиатских стран и Российской Феде- 
рации никто из наших союзников не 
сообщал об их намерении подвер- 
гать свои территории и население 
подобному риску. 

Обсудили и другую инициативу 
американцев. О том, что они по- 
пытаются сотрудничавших с ними 
афганцев вывести из Афганистана и 
разместитьто ли временно, толи по- 
стоянно на территории центрально- 
азиатских стран. Речь шла сначала 
о десяти тысячах. Недавно я слы- 
шал, уже в рамках американских 
дискуссий в различных политологи- 


С. Лавров: Не знаю, какие были 
ожидания. Ехали сюда с прицелом 
на интересную дискуссию, пред- 
метный разговор о том, как это 
прелставительное собрание может 
помочь продвигать сотрудничество 
и проекты взаимосвязанности Цен- 
тральной и Южной Азии. 

Практически со всеми странами 
этих двух регионов у нас тесные от- 
ношения. С большинством из них 
реализуются крупные инфраструк- 
турные, энергетические и иные 
проекты. Нам интересно, как пар- 
тнёры видят будущее сотрудниче- 
ство в этих областях. 

Слышали немало правильных, 
на наш взгляд, инициатив, которые 
помогуг продвигать практические 
проскты более эффективно. Выделю 
солидное выступление президента 
Узбекистана Ш.М. Мирзиёева, на- 
звавшего десять направлений, по 
которым эта связанность может 
быть максимально эффективно во- 
площена в конкретные дела, опи- 
раясь на многовековую историю, 
накапливавшийся все эти столетия 
опыт и используя современные тех- 
нологии. Это хорошее сочетание, 
которое должно позволить достичь 
максимального результата. 


* Террористическая организация, 
запрещённая в РФ. 
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Пятый из довоенных дважды 
Героев Советского Союза 


Им стал 21 марта 1940 года будущий генерал-лейтенант авиации 
Сергей Прокофьевич Денисов 


Александр КОЛОТИЛО х* 


..Он участвовал — добровольцем 
в гражданской войне в Испании, 
в воздушных боях на реке Халхин- 
ол, в Советско-финляндской войне. 
В годы Великой Отечественной ко- 
мандовал истребительной авиаци- 
онной дивизией. 


Сергей Прокофьевич Денисов 
родился 25 декабря 1909 года в 
семье рабочего на хуторе Постоя- 
лый, ныне село Постояловка Оль- 
ховатского района Воронежской 
области. С 16 лет он начал рабо- 
тать слесарем ремонтно-трактор- 
ных мастерских. В Красной Ар- 
мии служил с 1929 года. Денисов 
попадает мотористом в один из 
авиаполков. По решению коман- 
дования способного парня на- 
правляют в тренировочный лёт- 
ный отряд в Бобруйск. 

Здесь первыми курсантами и 
новыми друзьями Сергея Денисова 
стали такие же, как и он, влюблён- 
ные в небо парни, уже знакомые 
с авиацией. Степан Супрун, впо- 
следствии знаменитый лётчик-ис- 
пытатель, оказалось, тоже служил 
мотористом. Они крепко подружи- 
лись. Вместе штудировали теорию, 


Генерал-лейтенант Сергей ДЕНИСОВ. 


в 1-ю эскадрилью 111-й истреби- 
тельной авиабригады Ленинград- 
ского военного округа. Затем он 
служил в 41-й эскадрилье 83-й ис- 
требительной авиабригады Бело- 
русского военного округа. Был ко- 
мандиром звена. 

Однажды в полёте строем 
он шёл левым ведомым, крыло 
в крыло с командирской машиной. 
Стоял погожий зимний день, го- 


мимо пронёсся падающий самолёт, 
рванул вытяжную скобу парашюта. 

Это был первый в жизни Сергея 
Денисова прыжок. Приземлился 
он удачно, на заснеженный берег 
реки в нескольких десятках кило- 
метров от своего аэродрома. Оттуда 
за лётчиком приехала санитарная 
машина. Денисов стал докладывать 
о случившемся командиру. 

— Видел всё, знаю, — прервал 
тот, — В полёте и в аварийной ситу- 
ации действовали правильно. Объ- 
являю благодарносты — Подумав 
немного, добавил: — А за то, что 
в воздухе не смотрели назад, 15 су- 
ток ареста. 

В 1939-м С.П. Денисов окон- 
чил курсы усовершенствования 
командного состава при Военной 
академии Генштаба. А до этого он 
участвовал в гражданской вой- 
не в Испании. Сначала в долж- 
ности лётчика, а затем командира 
эскадрильи сражался на стороне 
республиканцев. На И-16 совер- 
шил более 200 боевых вылетов. За 
одержанные победы — 13 самолётов 
сбил лично и 6 в группе — и уме- 
лое руководство подразделениями 
4 июля 1937 года удостоен звания 
Героя Советского Союза. С апре- 
ля 1937 года — командир истреби- 


За умелое руководство боевыми действиями ВВС армии при прорыве линии 
Маннергейма 21 марта 1940 года генерал-майор авиации С.П. Денисов 
получил вторую Золотую Звезду, став последним из пяти довоенных 


дважды Героев 


а затем учились летать у одного ин- 
структора — Алексея Макарова. 

Сначала поднимались в воз- 
дух на У-1. Уже с первых полётов 
Макаров заметил способности Де- 
нисова. В воздухе тот был споко- 
ен, внимателен, ориентировался 
хорошо, пилотаж усваивал быстро 
и прочно. Потому-то ему перво- 
му в группе инструктор разрешил 
самостоятельный полёт, По его же, 
Алексея Макарова, ходатайству, 
когда весной 1931 года программа 
лётного обучения была закончена, 
молодые пилоты Сергей Денисов и 
Степан Супрун получили путёвки 
в истребительную авиацию. 

В 1931 году, после окончания 
военной школы пилотов, Денисов 
был назначен младшим лётчиком 


ризонт таял в синей дымке. Полёт 
протекал нормально, и ничто не 
предвещало беды. Внезапно маши- 
ну резко подбросило. В тот же миг 
раздался оглушительный скрежет, 
и самолёт, кувыркаясь, ринулся 
вниз. Инстинктивно повернув го- 
лову назад, Сергей онемел: почти 
по самую кабину обрублен хвост 
его машины. Понял сразу: правый 
ведомый врезался на догоне. 
«Прыгать немедленно» — мель- 
кнула мысль. Но выбраться из ку- 
выркающегося самолёта в меховом 
комбинезоне и унтах не так просто. 
.А земля надвигалась неотвратимо. 
Малейшая заминка, растерянность — 
и всё кончено. Денисов не спасовал, 
он нашёл в себе волю и силы вы- 
браться из кабины. А затем, когда 


тельного авиационного полка, по- 
том — 42-й авиационной бригады 
в Бобруйске, затем — командующий 
2-й авиационной армией особо- 
го назначения. В 1939-м комбриг 
С.П. Денисов принимал участие 
в боях на реке Халхин-Гол, в 1939— 
1940 годах — в Советско-финлянд- 
ской войне. Являлся начальником 
ВВС 7-й армии. Действуя в ис- 
ключительно тяжёлых условиях 
суровой зимы и неблагоприятной 
погоды, авиаторы оказали боль- 
шую помощь наземным войскам 
в прорыве долговременных обо- 
ронительных укреплений и раз- 
троме противника. За время боёв 
советские лётчики произвели 
84 000 боевых вылетов, только 
в воздушных боях сбив 357 враже- 


ских самолётов. За умелое руко- 
водство боевыми действиями ВВС 
армии при прорыве линии Ман- 
нергейма 21 марта 1940 года гене- 
рал-майор авиации С.П. Денисов 
получил вторую Золотую Звезду, 
став последним из пяти довоенных 
дважды Героев. 

Сергей Прокофьевич Дени- 
сов, как и многие другие лётчики, 
принимавшие участие в воздуш- 
ных боях, понимал, что уже к 1939 
году ещё недавно лучшие в мире 
поликарповские И-15 и И-16, со- 
ставлявшие основу истребительной 
авиации, стали заметно уступать 
‘немецкому мессершмитту, англий- 
ским и американским новейшим 
самолётам. В то время, когда из 
штаба ВВС и Наркомата авиапро- 
мышленности шли вполне опти- 
мистические доклады об успехах, 
о победах наших асов в Испании, на 
Халхин-Голе, в Китае, тревожные 


доклады отдельных авиаторов ло- 
жились под сукно. Ещё в 1937 году 
воевавший в Испании С.П. Денисов 
писал наверх докладную о недостат- 
ках наших истребителей: отсутствие 
‘радиосвязи, малая скорость и сла- 
бое вооружение. Писал он и о по- 
рочности деления истребителей на 
манёвренные и скоростные. 

Вот что вспоминал Александр 
‘Сергеевич Яковлев — советский 
авиаконструктор. генерал-полков- 
ник авиации, академик АН СССР, 
дважды Герой Социалистического 
Труда: 

«Летом, в конце июля 1939 года, 
позвонил Сталин: 

— У меня сейчас лётчик Дени- 
сов, воевал в Испании и в Монго- 
лии, может дать полезные советы 


по вашей машине. Повидайтесь 
сним. 

Через полчаса в мой кабинет уже 
входил высокий стройный брюнет 
в кителе с петлицами комбрига... 

Встреча с командиром груп- 
пы истребителей И-16 в Испании 
Сергеем Прокофьсвичем Денисо- 
вым оказалась действительно весь- 
ма интересной и полезной для меня, 
конструктора, не только потому, что 
он рассказал много интересного как 
очевидец и участник воздушных 
боёв с немецкими и японскими лёт- 
чиками, но также и потому, что он 
с исключительным знанием дела 
посвятил меня в сущность совре- 
менной воздушной войны. 

Мы долго с ним беседовали. 
Обсуждали сравнительные пре- 
имущества и недостатки немецких, 
японских и советских самолётов. 
Денисов высказал свой взгляд на 
роль бомбардировочной и истреби- 
тельной авиации не только сегодня, 
но и завтра, если придётся воевать. 
Товоря о тактике истребительной 
авиации, он отметил, что на И-16 
мало сбивали истребителей про- 
тивника из-за малого калибра и 
разноса установленных в крыльях 
пулемётов. 

Денисов ещё в 1937 году, учи- 
тывая опыт первого периода граж- 
данской войны в Испании, написал 
докладную записку руководителям 


ВВС и авиапромышленности, но 
записку оставили без внимания, ни- 
каких мер принято не было, и спу- 
стя два года в боях на Халхин-Голе 
недостатки наших И-16 и «Чаек» 
оставались прежними, в чём ещё 
раз убедился Денисов. Тогда-то, 
вернувшись из Монголии, Сергей 
Прокофьевич обратился к Сталину, 
который сразу же вызвал его к себе. 
(Сталин очень рассердился, узнав от 
Денисова, что по его первой записке 
не было принято никаких мер. Он 
с болыним вниманием выслушал 
Денисова и предложил все замеча- 
ния изложить письменно и матери- 
ал прислать ему. 

Такую записку Денисов напи- 
сал и вновь был принят Сталиным. 
На этот раз Сталин вызвал также 


наркома авиапромышленности 
М.М. Кагановича и дал нагоняй 
за равнодушное отношение к пер- 
вым, двухгодичной давности, сиг- 
налам Денисова. 

Каганович оправдывался, но 
спорить по специальным вопросам 
с таким знатоком, как Денисов, ему 
было не под силу. 

‘Сущность критических замеча- 
ний Денисова заключалась в следу- 
ющем: 

— концепция деления истреби- 
‘телей на скоростные и манёвренные 
порочна; 

— унаших истребителей должна 
быть радиосвязь; 

— стрелковое вооружение как по 
калибру, так и по размещению на са- 
молёте неудовлетворительно; 

— немецкие истребители пре- 
восходят советские как по скорости 
полёта, так и по стрелково-пушеч- 
ному вооружению. 

В максимальной степени я по- 
старался учесть замечания Денисо- 
ва при работе над нашим первым 
истребителем». 

4 июня 1940 года С.П. Денисову 
присвоено воинское звание гене- 
рал-лейтенанта авиации. В апреле 
1940-го его назначают командую- 
щим ВВС ЗакВО. 

В годы Великой Отечественной 
войны С.П. Денисов в августе 1941 
года был начальником Качинской 
военной авиационной школы. 
В феврале 1943-го он, наконец, до- 
бивается отправки на фронт. Ге- 
нерал назначается командиром 
283-й истребительной авиационной 
дивизии. Это соединение в составе 
16-й воздушной армии участвова- 
ло в Курской битве, в Орловской, 
Черниговской и Гомельско-Речиц- 
кой операциях. Дивизией генерал- 
лейтенант авиации С.П. Денисов 
командует ровно год. Он чётко ис- 
полняет свои обязанности, органи- 
зуя работу полков, внедряя новые 
тактические приёмы воздушного 


боя. Под его руководством части со- 
единения в сражении под Орлом и 
Курском произвели 1400 боевых 
вылетов, провели 67 воздушных 


боёв, сбив при этом 73 самолёта 
противника, потеряв своих только 
16 — соотношение четыре к одному. 

С февраля 1944 года С.П. Дени- 
сов — в Главном штабе ВВС. Уволен 
он в отставку в 1947-м по состоя- 
нию здоровья. Он избирался де- 
путатом Верховного Совета СССР 
1-го созыва. Был награждён орде- 
‘нами Ленина, Александра Невско- 
то, двумя орденами Красного Зна- 
мени, а также медалями. Удостоен 
и иностранных орденов. Умер он 
16 июня 1971 года в Москве. Похо- 
ронен на Новодевичьем кладбище. 
Бронзовый бюст генерал-лейте- 
‘нанта авиации С.П. Денисова уста- 
новлен в селе Постояловка Воро- 
нежской области. 


то ООД фа? Юным 
Время не властно 


Память о подвиге фронтовиков бережно передаётся из поколения 


в поколение 


Марина ЕЛИСЕЕВА х 


Погиб на территории Чехослова- 
кии 18 апреля 1945 года. Первич- 
ное место захоронения — примерно 
в ста метрах южнее деревни Собо- 
тиште. Это всё, что известно род- 
ственникам младшего лейтенанта 
Александра Баранова, ушедшего на 
фроит в феврале 1944 года из не- 
большого волжского города Вольска. 
В семье сохранились только две его 
выцветшие фотографии, похоронка 
да затёртое почти д0 дыр письмо 
от незнакомой чешки. 


В годы Великой Отечествен- 
ной войны из Вольска и Вольско- 
го района ушли на фронт почти 
30 тысяч человек, половина из 
них не вернулась домой. Около 
$000 уроженцев Вольской земли 
были награждены боевыми орде- 
нами и медалями, а 39 удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
Широко известны имена полит- 
рука 1075-го стрелкового полка 
8-й гвардейской дивизии Василия 
Клочкова, которому принадлежат 
слова: «Велика Россия, а отступать 
некуда, позади Москва», и лётчика 
Виктора Талалихина, совершив- 
шего первый в мире ночной таран. 
Однако большинство павших на 
полях сражений вольчан не обрели 
столь громкого звучания. Далеко 
не все из них получили государ- 
ственные награды. Однако каждый 
из этих защитников Отечества — 
герой и достоин вечной памяти 
потомков, поскольку благодаря и 
сго мужеству, стойкости и отваге 
стало возможным само существо- 
вание современной России. 

У Александра Баранова корот- 
кая и типичная для большинства 
погибших и пропавших без вести 
в годы Второй мировой войны 
биография: дата рождения — 1925 
год, дата смерти — 1945 год, точные 
координаты захоронения неиз- 
вестны. За этими скупыми строка- 
ми — жизнь человека, безгранично 
преданного Родине. Он родился в 
селе Синодском Вольского уезда 
‘Саратовской губернии в много- 
детной крестьянской семье. Отец, 
Василий Осипович, прошёл гор- 


Александр БАРАНОВ. 


нило Первой мировой войны, был 
тяжело ранен и демобилизован по 
инвалидности. 

Маленькому Саше, как и дру- 
гим крестьянским детям, пришлось 
с малолетства работать до седьмого 
пота. Он рано познал цену добытой 
копейки, разницу во вкусе хлеба из 
муки и из лебеды. 

Война грянула неожиданно, 
хотя сё предчувствие буквально 
витало в воздухе. Шестнадцатилет- 


жавшие мобилизации, ушли на 
фронт. Нелёгкий крестьянский 
труд целиком лёг на плечи жен- 
щин, стариков и подростков. 

В сёлах стали создавать жен- 
ские и молодёжные курсы меха- 
низаторов. Окончил их и Баранов 
и уже как тракторист трудился от 
зари до зари в поле. Когда Алексан- 
дру исполнилось 18, его призвали 
в армию. На базе отдельного учеб- 
ного батальона 251-й стрелковой 
дивизии он прошёл ускоренные 
курсы по специальности «механик- 
водитель танка», получил звание 
сержанта и был направлен в 208-й 
фронтовой запасный стрелковый 
полк. А уже оттуда — на фронт в со- 
ставе 16-й механизированной бри- 
гады 7-го механизированного кор- 
пуса 2-го Украинского фронта. 

Первый бой сержант Баранов 
принял на подступах к городу Но- 
воукраинке Кировоградской обла- 
сти, который фашисты превратили 
в хорошо укреплённый опорный 
пункт. На этом направлении они 
сосредоточили восемь немецких 
дивизий, в том числе элитные под- 
разделения СС «Великая Герма- 
ния» и «Мёртвая голова». На поле 
боя творился кромешный ад: клубы 


Вражеский снаряд попал в танк младшего 
лейтенанта Александра Баранова. Было 
повреждено трансмиссионное отделение, пробит 
масляный бак, но экипаж продолжал сражаться 


ний Александр рвался на фронт: 
боялся, что не успеет повоевать. 
Но в военкомате юноше отказали 
в призыве. Дел хватало и на селе. 
В связи с ведением боевых действий 
взападных регионах страны тяжесть 
снабжения армии продовольствием 
‘легла на тыловые районы. 

Несмотря на богатый урожай 
зерновых, который вызрел на полях 
‘Саратовской области летом 1941-го, 
убирать его было почти некому и 
нечем. На долю деревни выпали 
тяжёлые испытания: в первые дни 
войны колхозы передали армии 
17 тысяч лошадей и пять тысяч 
тракторов, все мужчины, подле- 


пыли, дым горящих машин, смрад 
от работы сотен двигателей. Горели 
свои и чужие... В этой мясорубке 
уцелеть было сложно. Александру 
повезло: снаряд угодил в направля- 
ющее колесо танка, но из строя его 
боевую машину не вывел. 

Затем в составе 16-й механизи- 
рованной бригады военные дороги 
вели вольчанина и его сослуживцев 
на запад. Он участвовал в Ясско- 
Кишинёвской, Бухарестско-Ар: 
ской операциях. Одной из самых 
кровавых, беспощадных, тяжёлых 
и длительных среди всех операций 
Красной Армии в Восточной Ев- 
ропе стала Дебреценская наступа- 


тельная операция на территории 
Венгрии и Румынии. 

Успешное завершение Буда- 
пештской наступательной опера- 
ции в середине февраля 1945 года 
позволило Красной Армии начать 
движение в направлении Австрии 
и перейти к более активным дей- 
ствиям по освобождению Чехо- 
словакии. Частям 2-го Украинско- 
то фронта была поставлена задача 
наступать по двум главным направ- 
‘лениям — на Братиславу и Брно. 

В той операции были задей- 
ствованы свыше 350 тысяч воен- 
нослужащих, в числе которых был 
и Александр Баранов. К тому вре- 
мени уже командир танка в звании 
младшего лейтенанта. 

Апрель сорок пятого года вы- 
дался тёплым, солнечным. Словно 
и природе передалось ожидание 
скорой победы. Но ради неё пред- 
стояло ещё не раз пройти сквозь 
смертельный огонь. Гитлеровцы 
сопротивлялись с отчаянностью 
обречённых. 

К 13 апреля 7-Й механизирован- 
ный корпус, включённый в состав 
1-й гвардейской конно-механизи- 
рованной группы генерал-лейте- 
нанта И.А. Плиева, вышел в район 


Кути на левом берегу реки Моравы, 
где в сжатые сроки подготовился 
к наступлению на третий по вели- 
чине город Чехословакии — Брно. 
Являясь важнейшим промышлен- 
ным центром страны, этот город 
имел для противника огромное 
стратегическое значение. Там ра- 
ботали многие военные заводы, 
в том числе «Шкода», «Зброевка» 
и другие, чья продукция шла на 
снабжение немецко-фашистской 
армии. Это был узел многих дорог, 
крупный административно-поли- 
тический центр Чехословакии. Гит- 
леровцы, естественно, не пожалели 
усилий для его обороны. 


Утром 15 апреля после мощного 
артиллерийского огневого налёта 
войска 1-й гвардейской конно-ме- 
ханизированной группы перешли 
в наступление. 7-й механизиро- 
ванный корпус наносил удар в на- 
правлении Жиллоховице. В тече- 
ние первого дня боёв в результате 
стремительной атаки было осво- 
бождено несколько населённых 
пунктов. 16-я механизированная 
бригада вышла к реке Таркманка. 
Фашисты превратили реку в про- 
тивотанковое препятствие, взорвав 
мосты. Только один мост у Вельке- 
Павловице уцелел. Однако подхо- 
ды к нему перекрывала вражеская 
артиллерия. Подтянув мотострел- 
ковые батальоны, бригада во взаи- 
модействии с частями 6-й гвардей. 
ской стрелковой дивизии штурмом 
овладела мостом и вышла к шоссе 
Бржецлав — Брно. 

Противник не сдавался, и ча- 
стям 7-го  механизированного 
корпуса приходилось вести бой за 
каждую высоту, за каждый такти- 
ческий рубеж и населённый пункт. 
В ожесточённых схватках с врагом 
многие воины корпуса пали смер- 
тью храбрых. На поле брани в далё- 
кой, чужой стране сложил голову и 


вольчанин Баранов. О его послед- 
нем бое родные узнали из письма 
жительницы деревни Соботиште, 
что примерно в 100 километрах от 
Брно. Ныне это муниципальный 
сельский округ на западе Словакии 
в районе Сеница Трнавского края. 

Подступы к деревне прикры- 
вал густой лес, в котором можно 
было сосредоточить танки, а затем 
стремительным броском ворвать- 
ся в населённый пункт. Казалось, 
лучшего решения боевой задачи 
и не придумаешь. Но и враг рас- 
считывал, что русские пойдут 
в атаку со стороны леса, и сосредо- 
точил на этом направлении боль- 


шое количество противотанковой 
артиллерии и бронетранспортёров. 
Там же залегла пехота. Тщательно 
и точно пристреляв все выходы из 
леса, гитлеровцы пребывали в уве- 
ренности, что село неприступно. 
Но советские танкисты от лобовой 
атаки отказались. Они повели свои 
машины в обход, по лощине, на ма- 
лом газу, скрытно для противника. 

Внезапное появление танков 
с тыла, лязг гусениц, массирован- 
ный огонь пушек и пулемётов вы- 
звали у гитлеровцев панику, но 3: 
тем они открыли огонь из всего, что 
может стрелять. Вражеский снаряд 
попал в танк младшего лейтенанта 
‘Александра Баранова. Было повреж- 
дено трансмиссионное отделение, 
пробит масляный бак, но экипаж 
продолжал сражаться. От очередно- 
то попадания Т-34 загорелся. Ране- 
ные члены экипажа, срывая с себя 
вспыхнувшую одежду, с большим 
трудом открыли люк и выбрались на 
землю. А над полем боя уже гремело 
мощное «Ура}. Пошли ватаку мото- 
стрелковые батальоны. 

Контуженого, сильно обож- 
ъжённого командира танка с поля 
боя вынесла семья местных жите- 
лей. Позже они написали родным 
Баранова, что пытались выходить 
Александра, но не удалось — офи- 
цер скончался. 

Неизвестно, был ли младший 
лейтенант Баранов удостоен ка- 
ких-либо наград. В семье сведе- 
ний об этом нет. Вот уже много 
лет родственники погибшего тан- 
киста делают запросы в архивы 
по поводу места его захоронения, 
обращаются на поисковые сайты 
в интернете. Недавно пришёл от- 
вет от руководителя Военно-исто- 
рического клуба Красной Армии 
в городе Брно Сони Голечковой, 
которая помогает установить име- 
на и места захоронения красно- 
армейцев, погибших в бывшей 
Чехословакии во время Второй 
мировой войны. По её предполо- 
жению, прах младшего лейтенанта 
Баранова покоится на кладбище 
в городе Оржехов, где находится 
одно из пятнадцати крупных во- 
инских захоронений на террито- 
рии Чешской Республики. Мемо- 
риальный комплекс состоит из 20 
одиночных и двух братских могил. 
Всего здесь погребено 1467 солдат 
и офицеров Красной Армии, по- 
гибших при освобождении города 
и близлежащих населённых пун- 
ктов в ходе Братиславско-Брнов- 
ской наступательной операции. 
На данный момент известны име- 
на 1288 красноармейцев. 
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СПОРТ 1 


Тренировки у Японского моря 


Во Владивостоке завершают последний этап подготовки перед Олимпиадой в Токио сборные 


России по боксу и плаванию 


Константин ЛОБКОВ * 


Наши команды настроены только 
на победные результаты, и оста- 
лось лишь адаптироваться к мест- 
ным условиям, чтобы достичь 
поставленных ‘целей в соседней 
с Приморским краем стране — хо- 
зяйке летних Олимпийских игр в 1о- 
кио. Наряду с этим продолжается 
кропотливая работа спортсменов 
с личными тренерами, организуют- 
ся их отдых на природе, экскурсии по 
достопримечательностим — города 
систинно морским почерком. 


Лучшие мастера кожаной пер- 
чатки во главе с Виктором Фар- 
хутдиновым начали свой заключи- 
тельный сбор на Приморской земле 
со 2 июля. Их разместили в кампу- 
се ДВФУ на острове Русском, где 
созданы все необходимые условия 
для тренировок. Специально для 
сборной в спортивном зале вуза 
установили ринг, подвесили груши, 
поставили велотренажёры, сделали 
площадки для отработки отдель- 
ных приёмов. Рядом — бассейн 
и сауна для восстановительных 
процедур. В качестве спарринг- 
партнёров задействованы вторые 
и третьи номера команды, а так- 
же хабаровчанин Савелий Садома 
и находкинец Никита Червон. 

— Думаю, что хорошая подго- 
товка даст хорошие результаты, — 
сказал Виктор Борисович. — Сюда 
мы прилетели со сборов в Кисло- 
водске, ребята получили неделю 
отдыха, после приступили к спе- 
циальной подготовке. Правда, от- 
дыхом неделю акклиматизации 
можно назвать с натяжкой: все 
спортсмены работали с личными 
тренерами, привыкали к местно- 
му часовому поясу. Но, помимо 
спортзала, были и прогулки на 
катере и яхте, поездка на полигон 
морской пехоты в районе бухты 
Горностай, где ребята смогли по- 
стрелять, была экскурсия на ди- 
зельную подводную лодку. 

Российская команда завоевала 
лицензии в семи весовых катего- 
риях из восьми. В самой тяжёлой 
из них (свыше 91 кг) нашу страну 
на Играх представит Иван Верясов 
из Находки. По словам главного 


ВНУШИТЕЛЬНО 


В бассейне «Олимпиец» пловцы настраиваются на решающие старты в Токио. 


ФОТО НИКОДИМА БЕРЕСТОВА 


| 


тренера, он удивил на отборочных 
стартах и должен зацепиться за ме- 
даль на Олимпиаде. 

— Я три года не был дома, — 
говорит Иван. — Но здесь встре- 
тился с семьёй, чему очень рад. 
На мне большой груз ответствен- 
ности, с которым нужно справить- 
ся. Я начал заниматься боксом 
в 2008 году, когда олимпийская 
сборная приезжала во Владиво- 
сток, и вот сейчас сам в этой ко- 
манде. В родной Находке до 16 лет 
тренировался у Глеба Устюжанина, 
по его же совету переехал в Кали- 
нинград. Шесть лет выступал за 


газиев (до 57 кг), Габил Маме- 
дов (до 63 кг), Андрей Замковой 
(до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), 
Имам Хатаев (до 81 кг) и Муслим 
Таджимагомедов (до 91 кг). Ка- 
питаном назначен чемпион мира 
и бронзовый призёр лондонских 
Игр Замковой, который родился 
в Свободном, а первые шаги в бок- 
се делал в Хабаровске. 

Сборная РФ по плаванию, при- 
бывшая к берегам Японского моря 
позже почти на неделю, отличается 
многочисленностью. В сё составе 
61 человек: спортсмены, тренеры, 
персонал. Тренировки проходят 


Акклиматизацию и тренировки в Приморье 
накануне Олимпиады и Паралимпиады пройдут 


более 600 россиян 


этот город, выполнил норматив 
мастера спорта международно- 
го класса, а сейчас уже шесть лет 
живу в Санкт-Петербурге. С Устю- 
жаниным по-прежнему на связи, 
он мне помогает, корректирует 
мои действия. 

В составе 
манды также 


российской ко- 
Альберт Батыр- 


ежедневно в бассейне спортком- 
плекса «Олимпиец». В качестве 
тренера к команде присоединился 
15 июля и мастер спорта междуна- 
родного класса уроженец Влади- 
востока Степан Ганзей, который 
в 2007 году закончил спортивную 
карьеру пловца. А 22 июля вся де- 
легация отправится в Токио. 


— Размещение сборной, пи- 
тание, бассейн — отличные, всем 
довольны, отметил в беседе 
главный тренер Сергей Чепик. — 
Заранее спортсменам и тренерам 
было сказано, чтобы ради эпи- 
демиологической — безопасности 
исключали контакты с другими 
людьми. Питаемся мы в отдельном 
зале, когда иных постояльцев го- 
стиницы нет. Питание самое обыч- 
ное, каких-то крабов не заказыва- 
ем. Адаптация к часовому поясу 
прошла в течение семи дней. Как 
таковых нагрузок у спортсменов 
нет, Что касается климата, то в го- 
роде жарко и душно, зато в спорт- 
комплексе свежо. Знаю, в Японии 
будет гораздо хуже. Но там некогда 
будет думать об этом, ведь все ока- 
жутся в одинаковых условиях. 

Добавим, что, кроме на- 
ших боксёров во Владивостоке, 
к Играм готовятся восемь спорт” 
сменов из Белоруссии, двое из 
Узбекистана и один из Таджи- 
кистана. Всего акклиматизацию 
и тренировки в Приморье накану- 
не Олимпиады и Паралимпиады 
пройдут более 600 россиян. 


Владивосток 


| оптимистично 
С расчетом на медали 


Легкоатлеты ЦСКА показали отличные 
результаты в прыжках в высоту на этапе 
«Бриллиантовой лиги» в Монако 


Андрей ДУДЕНКО * 


_На предстоящих Олимпийских играх 
в Токио от нашей страны выступят 
только десять легкоатлетов. Тако- 
в0 решение Вот АШейсх на фоне 
множества отстранений и предо- 
ставления нейтрального стату- 
са. Но от тех, кто отправится 
на Игры, мы ждём высоких резуль- 
татов. В том числе и от прыгунов 
в высоту. В частности, в столице 
Японии за награды непременио по- 
борются спортсмены ЦСКА лейте- 
нант Илья Иванюк и Михаил Аки- 
менко. 


На этапе  «Бриллиантовой 
лиги» в Монако армеец Михаил 
Акименко занял первое место. 
Он взял планку на высоте 2,32 мет- 
ра. Серебряную награду завоевал 
канадец Джанго Ловеттг (2.29). 
Замкнул тройку призёров белорус 
Максим Недосеков (2,25). 


чемпионата Европы, серебряный 
призёр Европейских игр лейтенант 
Илья Иванюк преодолел планку на 
высоте 2,25 метра, после чего при- 
нял решение досрочно завершить 
соревнования. 

«Вчера не сложилось на со- 
ревнованиях с самочувствием, 
У меня были тяжёлые прыжки, 
не мог попасть вверх, — цитирует 
Иванюка ТАСС. — Я решил, что 
не стоит себя мучить, и закончил 
соревнования. Считаю, что всё 
сделал правильно. Впереди меня 
ждёт куда более важный старт, 
перед которым нужно поберечься. 
Это был мой последний турнир 
перед Олимпиадой. Сейчас я пое- 
ду домой, а 20 июля заеду на базу 
в Новогорск. 25 июля мы вылетим 
в Токио». 

Напомним, что Михаил Аки- 
менко и Илья Иванюк вошли 
в список Всероссийской федера- 
ции лёгкой атлетики (ВФЛА) из 


На предстоящих Олимпийских играх в Токио 
от нашей страны выступят десять легкоатлетов 


Ещё один армейский спорт- 
смен, который участвовал в турни- 
ре, — бронзовый призёр чемпио- 
ната мира, победитель Всемирных 
военных игр, бронзовый призёр 


десяти спортсменов для участия 
в Олимпийских играх в Токио. 
Всего на Играх нашу страну пред- 
ставят 335 спортсменов, вошед- 
ших в окончательную заявку. 


Армеец Михаил АКИМЕНКО в Японии постарается взять медаль. 


“ФОТО СЛАМОНОЕАВИЕ 


Их по праву называют чкелезными людьми 


Сборная Вооружённых Сил РФ победила на первом чемпионате мира С!$М по триатлону на длинной дистанции 


Кирилл ПАПЕНОВ 


Турнир принимал испанский остров 
"Лансароте. В составе сборной ВС 
`Р@ выступали четыре спортсме- 
на — представители Центрального 
спортивного клуба армии. Прапор- 
щики Андрей Брюханков, Мария 
остева, Светлана Ушакова и капи- 
тан Кирилл Голдовский предстали 
единой командой, в успехе которой 
у российских болельщиков не было 
никаких сомнений. По-настоящему 
железный характер и мастерство 
позволили армейской дружине до- 
биться триумфа. 


Длинный  триатлон, — или 
1ВОММАМ, включает в себя три 
последовательных этапа — пла- 
вание на 3,86 км, велогонку на 
180,25 км и марафонский забег на 
42,195 км. Соревнования прово- 
дятся в течение одного дня, учиты- 
вая лимит на прохождение дистан- 
ции, который составляет 17 часов. 
Появление гонок 1ВОММАМ име- 
ет славную историю, эти состя- 


зания стали фундаментом, на 
котором вырос современный 
триатлон. Примечательно, что 


первым в истории, удостоенным 
звания «железного человека», стал 
представитель ВМС США Гордон 
Халлер, а теперь, спустя сорок 
три года, лучшие триатлонисты 
вооружённых сил своих стран со- 
ревнуются за право быть сильней- 
шими. Помимо чемпионата мира 
среди военнослужащих, на старт 
1ВОММАМ вышли профессио- 
налы и любители. Общее число 
участников составило око- 
ло тысячи человек. 

Состязание традицион- 
но началось в семь утра 
для профессиональных 
атлетов. Спустя десять 
минуг следом за ними 
военнослужащие пят- 
надцати стран услыша- 
ли стартовый сигнал 
первого чемпионата 
мира С15М на длинной 
дистанции. О том, как про- 
ходила гонка и какие впечат- 
ления она оставила, корреспон- 
денту «Красной звезды» рассказал 
обладатель серебряной награды 
прапорщик Андрей Брюханков. 

— За шесть месяцев до старта 
мне сказали, что состоится чемпио- 
нат мира среди военнослужащих на 
дистанции ВОММАМ в Испании. 
В последние годы провёл доста- 


Команда Вооружённых Сил России - чемпион мира. 


точное количество стартов, поэто- 
му база была. Гонку тогда ещё не 
подтвердили из-за нестабильной 
ситуации с пандемией, но за полто- 
ра месяца подтверждение пришло, 
и началась активная подготовка. 
Это была отличная новость, так. 
как реально хотелось почувство- 
вать, что такое «железная» 
дистанция, — вспоминает 
Андрей. — В тот день я на- 


ходился в Севастополе 
и готовился к чемпионату 

Вооружённых Сил по между- 
народному военно-морскому пя- 
тиборью, параллельно совмещая 
тренировки для подготовки к Куб- 
ку России по триатлону на средней 
дистанции. 

По словам прапорщика Брю- 
ханкова, первый этап прошёл 
комфортно, с небольшими волна- 
ми, а вот велоэтап был сложным 


из-за сильного ветра и тяжёлых 
условий высокогорья — набор вы- 
соты за гонку составил 2500 ме- 
тров. «На беговой этап вышел не 
торопясь, рассчитывая силы, так 
как до этого марафоны ни разу не 
бегал», — подчеркнул Андрей. Чем- 
пион Европы, неоднократный при- 
зёр Кубка Европы и Кубка мира 
прапорщик Андрей Брюханков на 
преодоление дистанции затратил 


Длинный триатлон, или ВОММАМ, включает в себя три 
последовательных этапа — плавание на 3,86 км, велогонку 
на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км 


9 часов 16 минуг 37 секунд. Спустя 
17 минуг после финиша Андрея ма- 
рафон завершил чемпион Европы, 
двукратный чемпион мира С1$М 
капитан Кирилл Голдовский. 

— Был интересный старт, два 
месяца готовился к нему в Кисло- 
водске. Не ожидал, что среди воен- 
нослужащих будет такая серьёзная 
конкуренция. В своей группе стал 
вторым, поэтому квалификацию 
на чемпионат мира ВОММАМ я 


прошёл. Это будет второй тяжёлый 
старт в этом году. Спасибо всем, 
кто за нас болел, — поделился эмо- 
циями Кирилл. 

Для наших девушек на столь 
престижном и представительном 
турнире стояла задача одержать 
победу в личном первенстве, что- 
бы закрепить за российской сбор- 
ной статус главного фаворита. 
Такой результат позволял россия- 


нам заслуженно рассчитывать на 
звание чемпионов. Триатлон зна- 
менит массовым стартом, поэтому 
нашим парням после их финиша 
не пришлось долго ждать девушек. 

Лучшей среди женщин стала 
прапорщик Мария Гостева, пока- 
завшая результат 10 часов 28 минуг 
6 секунд. Мария уже была на ис- 
панском острове Лансароте, пре- 
одолела полную дистанцию двумя 
годами ранее и прекрасно для себя 


понимала, 
жёлая. 

— Красивая и интересная трас- 
са, но требует большой подготов- 
ки. По объективным причинам 
не вернулась бы сюда снова, но 
чемпионат мира среди военно- 
служащих состоялся именно здесь, 
поэтому я и стала готовиться под 
конкретную гонку. Иллюзий, что 
в этот раз всё пройдёт по-другому, 
у меня не было, понимала, что бу- 
дет так же непросто, — рассказала 
прапорщик Мария Гостева. — На- 
шей целью в гонке было выиграть 
командное первенство. Все пре- 
красно понимали, что от стараний 
каждого зависит общий результат. 
Возможно, если бы я не представ- 
ляла страну, то в какой-то момент 
мысль сойти с дистанции у меня 
бы и появилась. Возникли техни- 
ческие неисправности с велоси- 
педом, в транзитной зоне перед 
последним этапом не было ковра, 
поэтому я сильно обожгла сто- 
пы. Марафон бежала с ожогами. 
Но всё то, что пошло негладко, — 
это мелочи. Главная цель достиг- 
нута — мы чемпионы мира! 

Следом за Марией финиширо- 
вала представительница Узбеки- 
стана Алина Хакимова, а тройку 
сильнейших замкнула ещё одна 
спортсменка Центрального спор- 
тивного клуба армии прапор- 
щик Светлана Ушакова, затратив 
|| часов 4 минуты 35 секунд, что 
гарантировало победу сборной Во- 
оружённых Сил РФ на чемпионате 
мира С1$М по триатлону на длин- 
ной дистанции. 


что гонка очень тя- 


— Гонка на острове Лансароте 
в серии соревнований по триат- 
лону на длинную дистанцию счи- 
тается одной из самых сложных, 
примерно такая же и гонка на Га- 
вайских островах. Считаю старт на 
Каилуа-Кона основным, поэтому 
подготовку к нему я уже начала, — 
делится впечатлениями Светлана 
Ушакова. Каждый, для кого чже- 
лезная» дистанция преодолена не 
один раз, прекрасно знаком с от- 
бором на чемпионат мира. Это 
кропотливая работа в течение не 
одного сезона, квалификацион- 
ные гонки, отборочные турниры, 
проводимые по всему миру. 

Подводя итоги прошедшей гон- 
ки, главный тренер команды Во- 
оружённых Сил РФ по триатлону 
Владимир Цыганов отметил, что 
соперничество было непростым, 
каждая страна представила на чем- 
пионате сильнейших спортсменов. 

— Первый чемпионат мира сре- 
ди военнослужащих показал нам 
зрелищную борьбу, и наши ребята 
попали в символическую сборную 
С1$М, состав которой мы, возмож- 
но, сможем наблюдать на главном 
событии этого года — чемпионате 
мира 1ВОММАМ на Гавайях. В на- 
стоящее время сборная готовится 
к выступлению на Кубке России на 
средней дистанции, — подчеркнул 
наставник. 

Следом за сборной Воору- 
жённых Сил РФ финишировали 
команды Узбекистана и Бельгии, 
замкнувшие призовую тройку. 


Фото оргкомитета 


На старте марафона - прапорщик Светлана УШАКОВА. 
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ТЗыЫвВчЧиИвоО 


Юнармейцы помогли спасателям 


в тушении пожара 


Ольга МОСКОВЧЕНКО * 


В конце позапрошлой недели лесные 
пожары охватили юг Челябинской 
области — Карталинский и Нагай- 
бакский районы. Юные патриоты 
не могли остаться в стороне от 
такой беды и пришли на помощь 
своим землякам. В течение двух 
дней воспитанники военно-патрио- 
тического клуба «Рубеж» на участ- 
ке между детским лагерем отдыха 
«Роднички» и селом Париж вместе 
с0 взрослыми сражались со стихией. 


По словам руководителя во- 
енно-патриотического клуба «Ру- 
беж» Анатолия Косалапова, та- 
ких масштабных горений не было 
очень давно. Ситуацию усугубили 
трёхмесячная засуха и сильный ве- 
тер, который распространял огонь 
с огромной скоростью. 

Юнармейцы Роман  Крав- 
ченко, Андрей Байкин, Данила 
Юскин и их руководитель Анато- 
‘лий Косалапов работали в цепочке 
с другими волонтёрами, пожар- 
ными и спасателями. Взяв с собой 
лопаты, они останавливали насту- 
пающий фронт пламени, отгребая 
горящий слой почвы в глубь очага. 
возгорания. Шли курсом от села 
Париж к детско-оздоровительно- 
му лагерю «Родничок», в котором 


несколько недель назад заверши- 
лась профильная юнармейская 
смена. 

«Наш руководитель предложил 
нам помочь с тушением пожара. 
Мы сразу собрались и отправились 
вместе с ним на помошь. Не дума- 
ли ориске, не было какого-то стра- 
ха, потому что речь шла о жизни 
других людей. Мы тушили огонь, 
листья, траву и тлеющие угли, за- 
кидывали их вглубь, чтобы у них 
не было возможности снова раз- 
гореться и разойтись дальше на 


пени, планирует поступать в во- 
енное училище, а его друг Ан- 
дрей — в Уфимский юридический 
институт МВД. Данила Юскин не- 
‘однократно становился призёром 
региональных этапов Всероссий- 
ской олимпиады по английско- 
му языку, он — финалистМедной 
лиги КВН. После школы хочет 
поступать в гражданский вуз по 
направлению «Информационная 
безопасность». 

«Все ребята отзывчивые, твор- 
ческие, активные. Именно они 
стояли у истоков создания юнар- 
мейского движения в нашем рай- 
оне. Теперь они, можно сказать, 
прошли огонь, воду и медные тру- 
бы. А совсем недавно выиграли 
грант и построили на территории 
родной остроленской школы по- 
лосу препятствий», — рассказал 
руководитель ВПК «Рубеж» Ана- 
толий Косалапов. 


Юнармейцы Роман Кравченко, Андрей Байкин, 
Данила Юскин и их руководитель Анатолий 
Косалапов работали в цепочке с другими 
волонтёрами, пожарными и спасателями 


дома и постройки», — поделился 
впечатлениями командир юнар- 
мейского отряда имени Героя Со- 
ветского Союза Евгения Бикбова 
Роман Кравченко. 

Отмечу, что юнармейцы Ро- 
ман Кравченко и Андрей Байкин 
являются участниками экспеди- 
ций «Вахта памяти в Северном 
Крыму», имеют золотые значки 
ГТО. Роман награждён медалью 
«Юнармейская доблесть» Ш сте- 


Её провели военные кардиохирурги 
Министерства обороны России 


'Андрей ГАВРИЛЕНКО * 


Операцию на сердие полицейского 
из Ростова-на-Дону провели кар- 
диохирурги Центрального военио- 
го клинического госпиталя имени 
А.А. Вишневского в подмосковном 
Красногорске. Пациенту была уда- 
лена объёмная восьмисантиметро- 
вая опухоль, которая росла из левого 
предсердия и опускалась в левый же- 
лудочек через митральный клапан. 


Образование на сердце по- 
явилось очень быстро в течение 
нескольких месяцев и заполнило 
собой все левые отделы сердца. 
Опасная опухоль была смешан- 
ной, соединяла в себе миксому 
и рабдомиому. В ходе операции 
все сердечные камеры были об- 
работаны специальным лазером 
и электричеством. Кроме этого, 
было сделано аортокоронарное 
шунтирование и восстановлен 
ритм сердца. 


удалить ни рукой, ни инструмен- 
том. Нашим кардиохирургам при- 
шлось вырезать сердце из груди, 
разрезав его поперёк. Во время 
операции клиническая смерть 
у пациента наступала дважды», — 
отметил начальник госпиталя за- 
служенный врач РФ доктор ме- 
дицинских наук генерал-майор 
медицинской службы Александр 
Есипов. 

Сложнейшее оперативное 
вмешательство выполнила брига- 
да специалистов госпиталя имени 
А.А. Вишневского под руковод- 
ством начальника кардиохирур- 
гического центра, профессора, 
доктора медицинских наук, за- 
служенного врача РФ Александра 
Лищука. 

После перенесённой операции 
динамика восстановления паци- 
ента на хорошем уровне. Через не- 
делю его будут готовить к выписке 
и реабилитации в амбулаторных 
условиях по месту жительства. 


Миксома — редкое по своей 
природе заболевание, занимаю- 
щее до одного процента всей кар- 
диологической патологии. Обла- 
дает злокачественным течением. 
Часто заканчивается летальным 
исходом. Сама по себе опухоль 
состоит из соединительной ткани 
и содержит большое количество 
слизистого содержимого, характе- 
ризуется нестабильностью ввиду 
сё хрупкости, что часто приводит 
к отрыву её отдельных элемен- 
тов. Единственным эффективным 
способом лечения миксомы серд- 
ца является её удаление при помо- 
щи операции. 

Рабдомиома сердца — это до- 
брокачественная опухоль в виде 
одиночного или множественного 
узла без капсулы. Её структура 
отличается от окружающего мио- 
карда. 

«Об уникальности операции 
говорит уже тот факт, что пациент 
после такой сложной манипуля- 
ции остался жив. Опухоль на- 
столько проникла во все отделы 
сердца, что её невозможно было 
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«Здесь работают профессио- 
налы высшего уровня. Прекрасно 
понимаю, что доктор Александр 
Лищук и его команда спасли мне 
жизнь. Опухоль развивалась так 
стремительно, что счёт, похоже, 
уже шёл на дни», — сказал паци- 
ент Владимир. 

В госпитале создана уникаль- 
ная «гибридная операционная», 
которая представляет собой ин- 
новационный операционно-диа- 
тностический комплекс,  объ- 
сдиняющий все современные 
кардиохирургические и диагно- 
стические технологии в едином 
блоке. Комплекс позволяет одно- 
временно проводить гибридные 
операции на открытом сердце 
в сочетании с эндоваскулярными 
интервенционными — вмешатель- 
ствами (операции на кровеносных 
сосудах через небольшие проколы 
на коже. — Ред.), а также даёт воз- 
можность осуществлять телемеди- 
цинские сеансы с консультациями 
оперирующих врачей. В комплексе 
можно проводить до 50 высокотех 
нологичных операций в месяц. 


Юнармейцы и до этого встре- 
чались с опасными природными 
явлениями. Однажды им своими 
силами удалось потушить пожар 
во время военно-полевого сбора. 
А 23 февраля 2021 года, когда на 
Челябинскую область обрушился 
снежный буран, вооружившись 
лопатами, помогали устранять по- 
следствия сильнейших метелей 
ветеранам, инвалидам, одиноким 


В этот раз юнармейцы и их ру- 
ководитель Анатолий Косалапов 
были задействованы в тушении 
пожара 9 и 10 июля. На помощь им 
прибыл и начальник региональ- 
ного штаба «Юнармии» Алексей 
Зязев, который вёл воздушную 
разведку зоны посредством дро- 
на. Не остались в стороне и дру- 


«Пересвет» Чебаркульского муни- 
ципального района и «Авангард» 
Челябинской области. На следу- 
ющий день, 11 июля, в регионе 
прошли дожди, которые помогли 
стабилизировать ситуацию. 
«Стихия — это всегда опасно, 
а пожары из-за их неконтролируе- 
мого характера особенно. Я знаю, 


в чрезвычайных ситуациях, по- 
этому они не могли оставить зем- 
ляков в беде. Их отзывчивость, 
неравнодушие и смелость не мо- 
гуг не вызывать уважения, это 
достойный пример как для свер- 
стников, так и для многих взрос- 
лых», — считает начальник Глав- 
ного штаба «Юнармии» Никита 


и пожилым людям. 


жественные 


поисковые отряды 


что у ребят уже был опыт действий 


Нагорный. 


ОСОБОГО ООО 
Гусарглоэт и славный партизан 


Уникальные факты о жизни Дениса Давыдова раскрывает Президентская библиотека 


Владимир СОСНИЦКИЙ * 


_Признанием потомками военных талантов осно- 
вателя партизанского движения, поэта и гусара 
стала недавняя торжественная церемония откры- 
тия на территории соединения спецназа в Южном 
военном округе бюста героя Отечественной войны 
1812 года генерал-лейтенанта русской армии Дени- 
са Давыдова, которого войсковые разведчики наших 
дней считают родоначальником войск специально- 
го назначения. 


Военная карьера была уготована Денису Да- 
выдову с детства. Родился он 27 июля 1784 года 
в Москве в семье бригадира Василия Давыдова, 
служившего под началом самого Александра Су- 
ворова. Детство Дениса проходило в обстановке 
полевого военного лагеря и в Бородине — имении 
‘отца и деда. На портале Президентской библио- 
теки размещена коллекция «Отечественная вой- 
на 1812 года», рассказывающая о выдающихся 
полководцах тех лет, видное место среди которых 
занимает и наш герой. 

Отдельная подборка этой коллекции посвя- 
щена партизанскому движению, зачинателем ко- 
торого был Денис Давыдов. Очерк о Давыдове из 
книги В.А. Потто «Кавказская война в отдельных 
очерках, эпизодах, легендах и биографиях» по- 
зволяет проследить путь офицера от рождения до 
‘самой смерти: «Детство, проведённое под солдат- 
ской палаткой, поэзия кочевого военного быта, 
наконец, встреча с великим Суворовым, впо- 
следствии описанная самим Давыдовым, имели 
неотразимое влияние на весь умственный склад 
‘ребёнка, одарённого пламенным воображением». 

Давыдов начал службу в 1801 году кавалергар- 
дом в Петербурге. Беззаботная столичная жизнь 
иного могла затянуть в «тину посредственности», 
но Давыдову довольно было случайного замеча- 
ния от одного из родственников: «Что за солдат, 
который не надеется быть фельдмаршалом, а ты 
не знаешь даже того, что нужно знать штаб- 
офицеру». Давыдов с жаром принялся за книги 
и скоро стал одним из образованнейших офице- 
ров своего времени. 

К тому же времени относится и начало по- 
этических опытов. Первое стихотворение Давы- 
дов написал в 1803 году. Через год за сатириче- 
ские произведения, затрагивавшие императора 


Денис Васильевич принял одно из самых важных 
решений в своей жизни. Историческое собы- 
тие описано в книге В.В. Жерве «Партизан-поэг 
Денис Васильевич Давыдов» (1913), доступной 
в электронных читальных залах Президентской 
библиотеки. «21 августа 1812 года ввиду деревни 
Бородино, где вырос Давыдов и где уже торопли- 
во разбирали его родительский дом на фортифи- 
кационные укрепления, за пять дней до великого. 
сражения Денис Васильевич и предложил Багра- 
тиону идею собственного партизанского отря- 
да», — повествуется в книге. 

Отчасти, наверное, это можно было бы на- 
звать эмоциональным решением. «Там на при- 
горке, — писал Давыдов впоследствии, — где 
некогда я резвился и мечтал, где я салчностью чи- 
тывал известия о завоевании Италии Суворовым, 
о перскатах грома русского оружия на границах 


Пушкину принадлежит и шутливая фраза о Денисе Давыдове: 
«Военные уверены, что он отличный писатель, а писатели 
думают, что он отличный генерал» 


Александра [ и придворную знать, острослова из 
столичной гвардии перевели в Белорусский гу- 
‘сарский полк в Киевской губернии. В гусарском 
полку «мы жили ладно: у нас было более дружбы, 
чем службы, более рассказов, чем дела», вспоми- 
нал будущий партизан. 

Наконец в 1806 году его старания увенча- 
лись успехом — он покинул «праздную службу» 
и был назначен адъютантом к князю Багратиону. 
Первые бои произвели на Давыдова неизглади- 
мое впечатление. Будучи адъютантом Баграти- 
она, Давыдов участвовал в войнах с Францией 
(1806—1807), Швецией (1808—1809) и Турцией 
(1809—1812). 

Военную кампанию 1812 года он встретил 
подполковником Ахтырского гусарского полка. 
А за несколько дней до знаменитого Бородин- 
‘ского сражения, находясь на своей малой родине, 


Франции, — там закладывали редут Раевского. 
Красивый лесок перед пригорком обращался 
в засеку и кипел егерями... Всё изменилось» 

В тот же день вечером Багратион прислал за 
Давыдовым и объявил, что М.И. Кутузов согла- 
сился послать «для пробы» в тыл французской 
армии партизан, но, сомневаясь в успехе, на- 
значил в команду Давыдова только 50 гусар и 80 
казаков. Кутузов был не одинок в своём недо- 
верии — многие сомневались в успехе дерзкого 
плана недавнего адъютанта, остряка и поэта, то 
есть человека, мало к чему способного, как он 
сам характеризовал себя в тот момент. 

Однако действия Дениса Давыдова в тылу 
врага увенчались большим успехом. Его от- 
ряд постоянно прирастал людьми, а францу- 
зы вскоре начали бояться партизан как огня. 
В книге М. Рожковой «Денис Давыдов. Парти- 
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зан 1812 года» (1942), доступной в электронных 
читальных залах Президентской библиотеки, 
об этом сказано так: «Какой вред наносили 
французской армии партизанские отряды и крс- 
стьянская война, видно из того, что генералы 
Наполеона не раз обращались к Кутузову с пред- 
ложением прекратить народную войну и пар- 
тизанское движение и вести военные действия 
«по правилам». Кутузов отвечал отказом. 

«Народ, — писал он, — разумеет войну сию 
нашествием и, следовательно, считает всякое 
средство к избавлению себя от врагов не только. 
не предосудительным, но похвальным и свя- 
щенным...» 

«Денис Давыдов, — писал Л.Н. Толстой, — 
своим русским чутьём первый понял значение 
той страшной дубины, которая, не спрашивая 
правил военного искусства, уничтожала францу- 
зов, и ему принадлежит слава первого шага для 
узаконения этого приёма войны». О поэтическом 
даре партизана можно судить по изданию «Сти- 
хотворения и статьи / Денис Давыдов» (1942). 

«Умолкнул бой. Ночная тень / Москвы 
окрестность покрывает; / Вдали Кутузова курень / 
Один, как звёздочка, сверкает. / Громада войск во 
тьме кипит, / И над пылающей Москвою / Багро- 
во зарево лежит / Необозримой полосою» — чита- 
ем в стихотворении Давыдова «Партизан». 

Кстати, поэтический талант Дениса Давыдо- 
ва очень ценил сам Александр Сергеевич Пуш- 
кин. Отвечая на вопрос, как ему удалось в юности 
не поддаться влиянию Жуковского или Батюш- 
кова и даже в самых первых своих опытах не под- 
ражать ни тому, ни другому, Пушкин отвечал, что, 
этим он обязан Денису Давыдову, который «ещё 
в лицее дал ему почувствовать возможность быть 
оригинальным». 

Пушкину принадлежит и шутливаая фраза 
о Денисе Давыдове: «Военные уверены, что он 
отличный писатель, а писатели думают, что он от- 
личный генерал». В издании «Русский архив» на 
портале Президентской библиотеки также мож- 
но ознакомиться с письмом Пушкина Давыдову. 
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